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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SALUTE 


DECRETO 24 gennaio 2007. 


Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologica- 
mente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il 
cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicem- 
bre 2000, n. 376. 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI 
E LE ATTIVITA SPORTIVE 


Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante 
«Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il 
doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novem- 
bre 1989»; 


Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante 
«Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive 
e della lotta contro il doping»; 


Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante 
«Regolamento concernente l’organizzazione ed il fun* 
zionamento della Commissione per la vigilanza ed' il 
controllo sul doping e per la tutela della salutèanélle 
attività sportive»; 


Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006recante 
«Revisione della lista dei farmaci, delle sostarize biolo- 
gicamente o farmacologicamente attive/e delle pratiche 
mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi 
della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37, supplemento 
ordinario n. 39, come modificato \dal decreto ministe- 
riale 6 ottobre 2006, pubblicato.nella Gazzetta Ufficiale 
13 novembre 2006, n. 264, supplemento ordinario 
n. 212; 


Visto l’emendamento/all’appendice della Conven- 
zione europea contro il doping nello sport contenente 
la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi 
vietati per doping, 4n-vigore dal 1° gennaio 2007 e che 
recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Anti- 
doping (WADA-AMA); 


Vista la proposta della Commissione per la vigilanza 
ed il contrello ‘sul doping e per la tutela della salute 
nelle attività” sportive espressa in data 14 dicembre 
2006; 


Considerata la necessità di armonizzare, entro il ter- 
mine del 1° gennaio 2007, la lista dei farmaci, delle 
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive 
e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato 


doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della legge 14dicembre 2000, 
n. 376; 


Considerato il presente decreto sostitutivo del 
decreto ministeriale 3 febbari&+2006, e successive modi- 
fiche, citato in premessa; 


Déereta: 


Art. 1. 


1. È approvata‘la lista delle sostanze e pratiche medi- 
che, di cui all’allegato III, il cui impiego è considerato 
doping a norma” dell’art. 1 della legge 14 dicembre 
2000, n. 376, invadesione alla lista adottata con l’emen- 
damento all’appendice della Convenzione contro il 
doping mello sport ratificata con la legge 29 novembre 
1995, n.522, in vigore dal 1° gennaio 2007 e riportata 
nell’allégato I. 


2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di 
aggiornamento della lista, di cui all’allegato II. 


3. La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni: 
sezione 1: classi vietate; 


sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi 
vietate; 

sezione 3: medicinali contenenti principi attivi 
vietati; 


sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi 
attivi e dei relativi medicinali; 


sezione 5: pratiche e metodi vietati. 


Art. 2. 


Le disposizioni del presente decreto sostituiscono 
integralmente le disposizioni contenute nel decreto 
3 febbraio 2006 e successive modificazioni, meglio indi- 
cato in premessa, ed entrano in vigore il 1° gennaio 
2007. 


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con- 
trollo per la registrazione e la pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 24 gennaio 2007 


Il Ministro della salute 
TURCO 


Il Ministro per le politiche giovanili 
e le attività sportive 
MELANDRI 


Mr 
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ALLEGATO ] 


Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989 


Emendamento all’appendice della Convenzione 


adottata dal Gruppo di monitoraggio 
nell’ambito della sua 24esima riunione tenutasi il 14-15 novembre>2006 


LISTA DELLE 
SOSTANZE 
E METODI PROIBITI 
- ANNO 2007 - 


Traduzione non ufficiale 
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LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI - ANNO 2007 


In vigore dal 1° gennaio 2007 


L'uso di qualsiasi farmaco dovrebbe essere limitato alle indicazioni 
mediche 


(IN e FUORI COMPETIZIONE) 
SOSTANZE VIETATE 
S1. AGENTI ANABOLIZZANTI 
Gli agenti anabolizzanti sono proibiti. 
1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA 
a. Gli SAA esogeni”, includono: 


1-androstenediolo (50-androst-1-ene-3B,17p-diolo); 1- 
androstendione (5a-androsten-1-ene-3,17-dione); bolandiolo (19- 
norandrostenediolo); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4- 
diene-3, 17dione); calusterone; clostebol; danazolo (17a-etinil-17p- 
idrossiandrost-4-eno[2,3-d]isossazolo); deidroclorometil-testosterone 
(4-cloro-17f-idrossi-17a-metilandrosta-1,4-dien-3-one); 
desossimetiltestosterone (17a-metil-5a-androst-2-ene-17B-olo); 
drostanolone; etilestrenolo (19-nor-17a-pregn-4-ene-17-010); 
fluossimesterone; formebolone; furazabolo (17p-idrossi-17a-metil- 
5a-androstan[2,3-c]-furazan); gestrinone; 

4-idrossitestosterone (4,17-diidrossiandrost-4-ene3-one); 
mestanolone; mesterolone; metandienone (17f-idrossi-17a- 
metilandrosta-1/4-diene-3-one); metenolone; metandriolo; 
metasterone (-20,1/70-dimetil-5a-androstan-3-one-17p-olo); 
metildienolone (17f-idrossi-17a-metilestra-4,9-diene-3-one); metil-1- 
testosterone (17 idrossi-17a-metil-5a-androst-1-ene-3-one); 
metilnortestosterone (17-idrossi-17a-metilestr-4-ene-3-one), 
metiltrienolone (17B-idrossi-17a-metilestra-4,9,11-triene-3-one); 
metiltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19- 
norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; 
norclestebolo; noretandrolone; ossabolone; ossandrolone; 
ossimesterone; ossimetolone; prostanozol ([3,2-c]pirazolo-5a- 
etioallocolano-17B-tetraidropiranolo); quinbolone; stanozololo; 
stenbolone; 1-testosterone (176-idrossi-5a-androst-1-ene-3-one); 
tetraidrogestrinone (180-homo-pregna-4,9,11-triene-17-0l0-3-one); 
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trenbolone e altre sostanze con una struttura chimica simile o un 
effetto(i) biologico(i) simile(i). 


b. Gli SAA endogeni”: 


androstenediolo (androst-5-ene-38,178-diolo); androstenedione 
(androst-4-ene-3,17-dione); diidrotestosterone (17-idrossi-5a- 
androstan-3-one); prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA) 
testosterone. 

e i seguenti metaboliti e isomeri: 


5a-androstane-30,17a-diolo; 5c-androstane-30x,178-diolo; 5a- 
androstane-3f,170-diolo;, 5a-androstane-3},17p4diolo; androst-4- 
ene-3a,17c-diolo; androst-4-ene-30,17p-diolo; androst-4-ene- 
3p,17a-diolo; androst-5-ene-30,17a-diolo; androst-5-ene-3a,17- 
diolo; androst-5-ene-3f,170-diolo; 

4-androstenediolo (androst-4-ene-3,17-diolo); 5-androstenedione 
(androst-5-ene-3,17-dione); epi-diidrotestasterone; 3a-idrossi-5a- 
androstan-17-one; 3£}-idrossi-5c-androstan-17-one; 
19-norandrosterone; 19-noretiocolanolone. 


Se uno steroide androgeno anabolizzante può essere prodotto 
naturalmente dall'organismo, un campione biologico sarà considerato 
contenente tale sostanza proibita quando la concentrazione della sostanza 
proibita o dei suoi metaboliti o marker e/o qualora la presenza di un 
rapporto di concentrazione nel’ campione dell'atleta, pertinente la 
sostanza, differisce in misura )così elevata dai valori normalmente 
riscontrati nell'uomo, che è-immprobabile poterla considerare compatibile 
con una normale produzione-endogena. Un campione biologico non deve 
essere considerato come contenente una sostanza proibita ogni qual volta 
l'atleta fornisce prova che.la concentrazione della sostanza proibita o dei 
suoi metaboliti o marker.e/o che il rapporto di concentrazione rilevato nel 
campione dell'atteta\_è attribuibile ad una condizione fisiologica 0 
patologica. 

In ogni caso, e-per qualsiasi concentrazione, il campione biologico 
dell'atleta sarà considerato contenente una sostanza proibita e il 
laboratorio fornirà un riscontro analitico di positività se, sulla base di una 
metodica analitica affidabile (es. IRMS), il laboratorio può dimostrare che 
la sostanza‘proibita è di origine esogena. 

In questo Caso, non sono necessarie ulteriori indagini. 


Se la/kcohcentrazione riscontrata è compresa nei limiti della variabilità 
umana fisiologica e la metodica analitica affidabile (es. IRMS) non ha 
accertato che la sostanza è di origine esogena, ma se sussistono 
indicazioni, come un confronto dei profili steroidei endogeni di riferimento, 
del possibile uso di una sostanza proibita, l'Organizzazione Antidoping 
competente dovrà condurre ulteriori indagini che prevedono il riesame di 
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ogni test precedente o l'esecuzione di altri tests, allo scopo di accertare sé 
il risultato sia da ricondurre ad una condizione fisiologica o patologica, 
oppure sia da attribuire ad una sostanza proibita di natura esogena. 


Quando un laboratorio ha riscontrato un valore del rapporto T/E superiore 
a quattro (4) a uno (1), e tutte le metodiche analitiche affidabili (utilizzate 
(ad esempio Il’ IRMS) non hanno accertato la natura esogena della 
sostanza , è necessario condurre ulteriori indagini attraverso il tiesame dei 
tests precedenti o con l’esecuzione di altri tests, allo scopo divaccertare se 
il risultato sia da ricondurre ad una condizione fisiologica 6 patologica , 
oppure sia da attribuire ad una sostanza proibita di natura esogena. 

Se un laboratorio riscontra, usando una ulteriore ed ‘affidabile metodica 
analitica (es. IRMS), che la sostanza proibita è di riatura esogena, non 
sono necessarie altre indagini e il campione sarà tCensiderato contenere 
una sostanza proibita. 

Se non è stata utilizzata una ulteriore ed affidabile, metodica analitica (es. 
IRMS) e non sono disponibili almeno gli ultimi tre precedenti test, 
l'Organizzazione Antidoping  competente4 determinerà il profilo 
longitudinale dell'atleta per mezzo di un minimo di tre test da effettuarsi 
senza preavviso in un periodo di tre mesi. 

Se il profilo longitudinale dell'atleta, ottehutò dai successivi controlli, non è 
compreso nei normali limiti fisiologici, ilrisultato sarà un riscontro analitico 
di positività. 


In casi estremamente rari, possono essere riscontrabili nelle urine 
concentrazioni molto piccole di boldenone di origine endogena, a livello di 
nanogrammmi per millilitro (ng/ml) .Quando un laboratorio riscontra una 
tale bassa concentrazione di4*bboldenone e l'applicazione nessuna metodica 
analitica affidabile (es.IRMS), e’ riuscita ad accertare la natura esogena 
della sostanza, possono essere eseguite ulteriori indagini che prevedono 
ulteriori test. 

Se non è stata utilizzata-ùna ulteriore ed affidabile metodica analitica (es. 
IRMS), il profilo longitudinale dell’atleta sarà determinato effettuando un 
minimo di tre test senza preavviso entro un periodo di tre mesi da parte 
dell'’Organizzazione\Antidoping competente. 

Se il profilo longitudinale dell'atleta, sottoposto a tali ulteriori controlli, non 
è compreso néivnormali limiti fisiologici, il risultato sarà un riscontro 
analitico di positività. 


Nel caso del 19-Norandrosterone, il dato analitico di positivita’ riscontrato 
da un laboratorio e’ considerato una prova scientificamente valida della 
natura. esogena della sostanza proibita. In questo caso, non sono 
necessarie ulteriori indagini. 


If caso di mancata collaborazione dell’atfeta allo svolgimento delle 
indagini, il campione biologico dell'atleta sara’ considerato come 
contenente una sostanza proibita. 
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2. Altri agenti anabolizzanti, inclusi ma non limitati a: 


Clenbuterolo, tibolone, zeranolo, zilpaterolo. 


Relativamente a questo capitolo: 

“ “esogena” si riferisce ad una sostanza che non può essere prodottà 
naturalmente dall'organismo. 

“* “endogena” si riferisce ad una sostanza che può essere prodotta 
naturalmente dall'organismo. 


S2. ORMONI E SOSTANZE CORRELATE 


Le seguenti sostanze, incluse altre sostanze con unay struttura chimica 
simile o un effetto(i) biologico(i) simile(i) e i loro fattori di rilascio, sono 
proibite: 


Eritropoietina (EPO); 

. Ormone della crescita (hGH), Fattore di crescita insulino- 
simile (IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs); 

. Gonadotropine (LH, hCG), proibite\solo negli uomini. 

. Insulina; 

. Corticotropine. 


Nb 


UAW 


Un campione sarà considerato comèé contenente una sostanza proibita 
(come quelle sopra elencate) quando la concentrazione della sostanza 
proibita o dei suoi metaboliti e/o qualora la presenza di un rapporto di 
concentrazione nel campione dell'atleta, pertinente la sostanza, differisce 
in misura così elevata dai valori normalmente riscontrati nell'uomo, che è 
improbabile poterla considerare compatibile con una normale produzione 
endogena, a meno che l'atleta non possa dimostrare che la concentrazione 
sia dovuta ad una condizione fisiologica o patologica. 


Se un laboratorio, avendo utilizzato una metodica analitica affidabile, 
riscontra che /a sostanza proibita è di natura esogena, il campione sara’ 
considerato contenere una sostanza proibita e sara’ riportato come un 
riscontro analitico di positivita”. 


La presenza di altre sostanze con una struttura chimica simile o un 
effetto(i) biologico(i) simile(i), di marker diagnostico(i) o di fattori di 
rilascio di un ormone tra quelli sopra elencati o di ogni altro(i) riscontro(i) 
che indichi(no) che la sostanza rilevata sia di origine esogena, verrà 
considerata indicativa dell'uso di una sostanza proibita e sarà riportata 
come.un riscontro analitico di positività. 
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S3. BETA-2 AGONISTI 


Tutti i Beta-2 agonisti, inclusi i loro isomeri D- e L- sono proibiti. 

Fanno eccezione il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo, evla 
terbutalina, che richiedono un’esenzione a fini terapeutici abbreviata, 
quando somministrati per inalazione. 

Nonostante sia stata concessa un qualsiasi tipo di esenzione a fini 
terapeutici, una concentrazione di salbutamolo (in forma*v/libera e 
glucuronata) superiore a 1000 ng/ml, verrà considerata Un riscontro 
analitico di positività, a meno che l'atleta non dimostri che<tale risultato 
anomalo sia dovuto ad un uso terapeutico del salbutamolo, assunto per 
via inalatoria. 


S4. AGENTI CON ATTIVITÀ ANTI-ESTROGENICA 
Le seguenti classi di sostanze anti-estrogeniche sono proibite: 


1. Gli Inibitori dell’aromatasi compresi, ma non limitati a: 
anastrozolo, letrozolo, aminoglutetimide, exemestane, 
formestane, testolattone. 


2. I Modulatori selettivi dei recettori/estrogenici (SERM) 
compresi, ma non limitati a: raloxifene, tamoxifene, 
toremifene. 


3. Le altre sostanze anti-estrogeniche comprese, ma non limitate 
a: clomifene, ciclofenil, fulvestrant. 


S5. DIURETICI ED ALTRIVAGENTI MASCHERANTI 


Gli agenti mascheranti ‘sono proibiti. Essi includono: 


Diuretici”, epitestosterone, probenecid, inibitori dell’alfa reduttasi 
(p.e. finasteride -dutasteride), espansori di plasma (p.e. albumina, 
destrano, amidovdrossietile) e altre sostanze con effetti biologici simili. 


I diuretici includono: 


acetazolamide, amiloride, acido etacrinico, bumetamide, 
canrenone, clortalidone, furosemide, indapamide, metolazone, 
spironolattone, tiazidi (p.e. bendroflumetiazide, clorotiazide, 
idroclorotiazide), triamterene, e altre sostanze con struttura chimica 
similare o un effetto(i) biologico(i) simile(i), (fa eccezione il drosperinone 
che Non è vietato). 


1-3-2007 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 


“ Un’esenzione a fini terapeutici non è valida se l'urina dell'atleta contiené 
un diuretico abbinato a una sostanza(e) proibita(e) a livelli di soglia o°al 
di sotto della Soglia. 


METODI PROIBITI 


M1. AUMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO 
I seguenti metodi sono proibiti: 


1. Il doping ematico, compreso l’uso di sangue autologo, omologo o 
eterologo o prodotti contenenti globuli rossi di qgl&alsiasi origine. 


2. Migliorare artificialmente l‘assorbimento, il trasporto o il rilascio di 
ossigeno, compresi, ma non limitati.. ai perfluorochimici, 
all’efaproxiral (RSR13) e ai prodotti contenenti emoglobina sintetica 
(p.e. emoglobine basate sui sostituti del sangue, prodotti di 
emoglobina microincapsulata). 


M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA 


1.Manomissione, o tentata/manomissione, per alterare l'integrità 
e la conformità dei campioni raccolti nei controlli antidoping. 
Questi includono, ma) non si limitano a cateterizzazione, 
sostituzione e/o altefaàzione di urina. 


2. Le infusioni endovenose sono proibite, salvo che in caso di un 
giustificato trattamento medico. 


M3. DOPING GENETICO 
E’ proibito utilizzare non a scopi terapeutici cellule, geni, elementi genetici 


o modulazioni di espressioni genetiche, che abbiano la capacità di 
migliorare-la, prestazione atletica. 


1-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 


SOSTANZE E METODI PROIBITI 
IN COMPETIZIONE 


In competizione, in aggiunta alle categorie sopra definite da S1 a 
S5 eda M1 a M3, sono proibite le seguenti categorie? 


SOSTANZE PROIBITE 
S6. STIMOLANTI 


Tutti gli stimolanti (compresi entrambi i loro isomeri ottici (D-e L-) 
quando rilevanti) sono proibiti ad eccezione dei derivati dell'imidazolo ad 
uso topico e degli stimolanti compresi nel Programma di Monitoraggio 
2007 *. 

Gli stimolanti comprendono: 


Adrafinile, adrenalina**, amfepramone,‘amifenazolo, amfetamina, 
amfetaminile, benzfetamina, benzylpiperazina, bromantan, 
catina***, clobenzorex, cocaina, cropropamide, crotetamide, 
cyclazodone, dimetilamfetamina, efedrina****, eptaminolo, 
etamivan, etilamfetamina, etilefrina, famprofazone, fenbutrazato, 
fencamfamina, fencamina, fendimetrazina, fenetillina, 
fenfluramina, fenilpiracetame (carfedone) fenmetrazina, 
fenprometamina, fenproporex; fentermina, furfenorex, 
isometeptene, levmetamfetamina, meclofenossato, mefenorex, 
mefentermina, mesocarba, metamfetamina (D-), 
metilenediossiamfetamina, metilenediossimetamfetamina, p- 
metilamfetamina, metilefedrina””*, metilfenidato, modafinile, 
niketamide, norfenefrina, norfenfluramina, octopamina, 
ortetamina, ossilofrina, paraidrossiamfetamina, pemolina, 
pentetrazolo, prolintano, propilesedrina, selegilina, sibutramina, 
stricnina, e altre.sostanze con simile struttura chimica o simile(i) 
effetto(i) biologiCo(i) 


* Le seguenti sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2007 
(bupropione, caffeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, —pipradrolo, 
pseudoefedrina, sinefrina) non sono considerate sostanze proibite. 

** L'adrenalina, associata ad anestetici locali o somministrata localmente 
(p.e. per via nasale, oftalmologica) non è proibita. 

***\Pa Catina è proibita quando la sua concentrazione nell’urina è 
superiore a 5 microgrammi per millilitro. 

**** Sia l'efedrina che la metilefedrina sono proibite quando la loro 
concentrazione nell'urina è superiore a 10 microgrammi per millilitro. 
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Uno stimolante che non è espressamente indicato in questa sezione comé 
un esempio dovrebbe essere considerato come una Sostanza Specifica 
solamente se l'atleta può dimostrare che la sostanza è particolarmente 
soggetta a violazione non intenzionali delle norme anti-doping, a,cawsa 
della larga diffusione nei prodotti medicinali, o che è poco probabile che 
sia utilizzata con successo come agente dopante. 


S7. NARCOTICI 
I seguenti narcotici sono proibiti: 
buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e i 


suoi derivati, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, 
ossimorfone, pentazocina, petidina. 


S8. CANNABINOIDI 


I cannabinoidi (p.e. hashish, marijuana) sono proibiti. 


S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI 


Tutti i glucocorticosteroidi sono proibiti quando somministrati per via 
orale, rettale, endovenosa o intramuscolare. La loro somministrazione 
richiede un'esenzione ai fini terapedtici. 


Altre vie di somministrazione (iniezioni 
intrarticolari,/periarticolari/peritendinee/epidurali/intradermiche e 
inalazione), eccetto quelle ‘sotto riportate, richiedono un'esenzione a fini 
terapeutici abbreviata. 


Le preparazioni topiche, se usate per patologie dermatologiche (inclusa 
iontoforesi /fonoforesi), auricolari, nasali, oftalmiche, buccali, gengivali e 
perianali non sono-proibite e non richiedono alcuna forma di esenzione per 
uso terapeutico. 
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SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI DISCIPLINE SPORTIVE 


Pi. ALCOOL 


L'alcool (etanolo) è proibito solo in competizione nelle seguenti disCipline 
sportive. La presenza sarà rilevata tramite analisi dell’espirato e/o analisi 
del sangue. La soglia (valori ematologici) di violazione per ciascuna 
Federazione è indicata fra parentesi. 


e Aeronautica (FAI) (0.20 g/L) Karate (WKF) (0.10 g/L) 
e Tiro con l'arco (FITA, IPC) e Pentathlon Moderno(YIPM) 
(0.10 g/L) (0.10 g/L) per lexdiscipline che 


e Automobilismo (FIA)(0.10 g/L) includono il tiro 
e Bocce (CMSB, IPC Bowls) e Motociclismo FIM) (0.10 g/L) 
(0.10 g/L) + Motonautica.{UIM) (0.30 g/L) 


P2. BETA-BLOCCANTI 


Salvo diversamente specificato, i beta-bloccanti sono proibiti solo in 
competizione nelle seguenti discipline sportive. 


e Aeronautica (FAI) e Pentathlon Moderno (UIPM) per 
e Tiro con l’arco (FITA, IPC) le discipline che includono il tiro 
(proibito anche fuori e Bowling (FIQ) 
competizione) e Vela (ISAF) solo nei timonieri di 
+ Automobilismo (FIA) match race 
e Biliardo (WCBS) e Tiro (ISSF, IPC) (proibito anche 
e Bobsleigh (FIBT) fuori competizione) 
e Bocce (CMSB, IPC Bowls}) e Sci/Snowboard (FIS) nello ski 
e Bridge (FMB) jumping , free style 
e Curling (WCF) aerials/halpipe and snowboard 
e Ginnastica (FIG) halpipe/big air 
e Motociclismo (FIM) e Lotta (FILA) 


I beta bloccanti includono, ma non si limitano a: 


acebutololo, alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, 
bunololto, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, 
levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, ossiprenololo, 
pindololo, propranololo, sotalolo, timololo. 
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SOSTANZE SPECIFICHE* 


Le “Sostanze Specifiche”* sono di seguito elencate: 


Tutti i beta-2 agonisti, eccetto il salbutamolo (libero e glucofonato) 
maggiore di 1000 ng/ml ed il clembuterolo; 

Probenecid 

Catina, cropropamide, crotetamide , ephedrina, etamivan, famprofazone, 
eptaminolo, fenprometamina, isometeptene, levmetanfetamina, 
L-metilamfetamina, meclofenossato, p-metilamfetamina7 metilefedrina, 
niketamide, norfenefrina, octopamina, ortetamina, oxilofrina, 
propilesedrina, selegilina, sibutramina, tuaminoeptano e ogni altro 
stimolante non espressamente elencato sotto la Sezione S6, per il quale 
l'atleta dimostra che la sostanza rientra nelle condizioni descritte nella 
Sezione S6, 

Cannabinoidi; 

Tutti i glucocorticosteroidi; 

Alcool; 

Tutti i beta bloccanti. 


* ‘La Lista delle Sostanze Proibitex può identificare delle sostanze 
specifiche che sono particolarmente suscettibili di violazioni non 
intenzionali delle norme antidoping,/a causa della loro larga diffusione nei 
prodotti medicinali, o che sono meno suscettibili di essere utilizzate con 
successo come agenti dopanti.£ Una violazione delle regole antidoping che 
riguardi tali sostanze può comportare una riduzione della sanzione, a patto 
che "...l’atleta possa provare.che l’uso di tale sostanza specifica non era 
finalizzato al miglioramento»della prestazione sportiva...”. 
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ALLEGATO] 


CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI 
DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E 
FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È 
CONSIDERATO VIETATO PER DOPING 


La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, istituita e regolamentata dalla Legge 14 
dicembre 2000, n.376 e dal decreto interministeriale 31 ottobre 2001, n.440, hà predisposto la lista 
di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche 


vietate per doping in base ali seguenti criteri e modalità. 


CRITERI GENERALI: 

1. La lista intende perseguire l’obiettivo di garantire la certezzà della conoscenza e la tutela di 
coloro che praticano lo spott. 

2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite. 

3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodiyil cui impiego è considerato doping, sono 
state individuate, ai sensi dell’art.2, comma VM della Legge 376/2000, nel rispetto delle 
disposizioni della Convenzione di Strasburgo,xratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, 
n.522, delle indicazioni del Comitato Interriazionale Olimpico (CIO) e dell’ Agenzia Mondiale 
Antidoping (WADA-AMA) ed in particolare sulla base del vigente emendamento all’allegato 


della Convenzione europea contro il doping nello sport. 


MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE E METODI 
VIETATI 

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta 
sezione riguarda le pratiché e metodi vietati per doping. 

1. SEZIONE 1 - CLASSTWIETATE; 

2. SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE; 


3. SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI, 
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4. SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI 


MEDICINALI, 


5. SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI. 


1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle. rispettive 
caratteristiche chimico-farmacologiche, ai sensi dell’ art.2, comma 2 della Legse376/2000. 

2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, 
complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata»Ove previsto dalla 
Lista internazionale di riferimento, devono intendersi comprese nélle”varie classi tutte le 
sostanze con struttura chimica simile a quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare 
attività farmacologica vietata per doping. 


Per i medicinali per uso topico, ivi comprese quelle per ùse cutaneo, oftalmico, nasale, 


(99) 


auricolare, dentale, orofaringeo, contenenti principi attivi, singoli od in associazione, 
appartenenti alla classi S5 è proibita un’assunzionie diversa (per schema posologico e 
per via di somministrazione) da quella indicata/nell’ Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio (AIC). 

4. Le preparazioni contenenti derivati dell’imatazelo (Classse S6 — Simpatico mimetici singoli 
ed in associazione) ed i Corticosteroidi \{(Classe $9) sono proibite per qualunque via di 
somministrazione. Fanno eccezione le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per 


uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale, orofaringeo e perianale. 


wi 


I medicinali contenenti alcool etilico (Classe P1) non sone riportate nella Sezione 3, in 

quanto tale sostanza è presente solo come eccipiente. 

6. Il riscontro di un rapporte=testosterone/epitestosterone superiore a 4/1 può richiedere 
ulteriori controlli al fine, tr stabilire se tale rapporto è dovuto a condizioni fisiologiche o 
patologiche, oppure all'assunzione di sostanze proibite. 

7. Per i soggetti in“età pediatrica che svolgono attività sportiva è vietato l’impiego di 
medicinali, peri quali non è prevista nell’ AIC l’autorizzazione per uso pediatrico. 

8. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell’art.2, 
comma 2°‘della Legge 376/2000 

9. La Commissione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi 
internazionali sull’uso di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell’allegato 
NPal presente decreto, al fine di evidenziarne l'eventuale uso non corretto nell’ambito delle 
attività sportive. 

10. Nella sezione 2 sono indicati tutti 1 principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente 


non è in commercio, in Italia, alcun medicinale. 
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11. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per 
doping, per i quali sia stata rilasciata autorizzazione all’immissione in commercio. 

12. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le 
eventuali relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazionita sostanza 
vietata è quella indicata per prima o, comunque, a carattere grafico partieelare. Per i 
medicinali a base di principi attivi vietati per doping e descritti nelle Monografie delle 
Preparazioni Farmaceutiche Specifiche della Farmacopea Ufticiale»ltaliana, sono da 
comprendere tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul 
mercato. In particolare, per quanto riguarda i prodotti medicinali asbase di Mannitolo sono 
da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzioni predisposte per somministrazione 
endovenosa. 

13. L’esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi 
dell’art. 1, comma 4 della legge 376/2000, nel rispetté dei regolamenti sportivi. 

14. Nella sezione 4, per favorire la consultazione Aella lista, 1 principi attivi ed 1 relativi 
medicinali sono disposti in ordine alfabetico con l'indicazione della sigla della classe vietata 


per doping a cui appartengono. 


MODALITÀ DI REVISIONE DELLA LISTA 

Ai sensi dell’art.2, comma 3 della Legge 376/2000, la Lista viene sottoposta a revisione ed 

aggiornamento periodico da parte della Commissione per la Vigilanza cd il Controllo sul Doping, 

con l’ausilio della Banca Dati dell’ Agenzia Italiana del Farmaco (ATFA) nonché attraverso i dati 

registrativi, secondo le procedurèy autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite 

dall'Osservatorio Nazionale sull'inipiego dei Medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle 

Sperimentazioni Cliniche. 

La Commissione per la vigibanza ed il controllo sul doping periodicamente individua ed indica le 

sostanze e/o le pratiche &metodi da sottoporre ad istruttoria scientifica, per verificare la necessità di 

includerle nelle classi \di’sostanze e/o pratiche e metodi, il cui impiego è da considerarsi vietato per 

doping. Per ciascuna sostanza c/o pratica e metodo la Commissione procede a: 

* nominare ufirrelatore e un contro-relatore; 

+ informafè&gli organismi internazionali dell'apertura dell'attività istruttoria e delle sue 
conclusioni; 


+ fofmulare una decisione al termine dell’attività istruttoria. 
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ALLEGATO III 


INDICE 


Sezione 1 CLASSI VIETATE pagg 19 


Sezione 2 PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE DE 
sia CLASSI VIETATE PAS: 


sii MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI % 
SANE ATTIVI VIETATI PSA 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI 
Sezione 4 PRINCIPI ATTIVI E DEI RELATIVI)MEDICINALI — pag. 203 


Sezione 5 PRATICHE E METODI VIETATI pag. 282 
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Sezione | 


SÌ i. AGENTI ANABOLIZZANTI. 


s2 ORMONI E SOSTANZE CORRELATE 


sq 0 BETA-2 AGONISTI. 


sa AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA | 


S5 DIURETICI E AGENTI,MASCHERANTI 


L...... | —‘’SIIMOLANTI 


= SNARCOTICI 


. ss DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA 


| S9 CT CORFEICOSEEROIDI 


Pi La | HALCOOL 


| P2 SL BETABLOCCANTI 
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Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 


18-alfa-omo-17beta-ldrosslestr-4en-30ne 
19-norandrostenediolo (bolandiolo; 3beta-idrossi-estr-4-ene-17beta-olo) 
:-19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,1 7-dione) 
- 19-norandrosterone (3alfa-idrossi-Salfa-estran-17-one) <<{/G_ °° 
19-noretiocolanolone (3alfa-idrossi-5befa-estran-17-one) 
79-nortestosterone:{nandrolone;:17beta-fdrossi-estr-4-ene-3-one) 
1-androstendiolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo) 
1-androstendione (Salfa-androst-1-ene-3,17-dione) 
1-testosterone (delta1-dildro-testosterone; 17beta-idrossi-Salfa-androst-1-ene-3-one): |.‘ 
‘ Jalta-idrossi-Salta-androstan-17-one!‘ Do 
3beta-idrossi-Salfa-androstan-17-one 
.randrosienediolo (*bela,17beta-didrossFandrostg-ene). |. 
4-Idrossitestosterone (4,17beta-dildrossi-androst-4-6ne-3-one) 
Salfa-androstane-3alfa, t 7alfa-diolo 
Salfa-androstane-3alfa,17beta-diolo 
Salfa-androstane-3bata,1falfa-diolo:: 


5-androstenedione :(androst-5-ene-3;17-dione) 
androst-4-ene-3alfa,1/alfa-diolo 
| androst-4-ene-Salfa, 17beta-diolo 
androst-4-ene-3beta,1/7alfa-diolo 
androst-5-ene-3aifa,17alfa-diolo 
androst-5-ene-3alfa,17beta-dlolo 
“andrast-Gcene-sbeta,ifaltediolo : N00 
androstenediolo (androsi-5-ene-3beta,17béta-diolo) 
‘androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 
bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo) 
boldenone (17beta-idrossi-androsta-1;4-diene-3-one) 
calusterone (17beta-idrossi-7beta,17atfa-dimetil-androst-4-ene-3-one) 
clostebol a 
- deidrociormetiltestostergne (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil'androsta-1,4-diene- mì)» ®“®»@<---GGG© 
deidroepiandrosterone (dhea; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-one) 
‘deltat-androstéene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) 
delta1-androstehediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta, 1 7beta-diolo) 
DHEA (vedl ‘deldroepiandrosierone’) 
+ dlidrotestosterone (17beta-Idrossi-Salfa-androstan-3-one)- - 
drostanolone (2alfa-meti-17beta-idrossi-Salfa-androstan-3-one) 
. epi-dildrotestosterone (17alfa-idrossi-Salfa-androsian-3-one) 
epitestosterone (17aifa-idrossi-androst-4-ene-3-one) 
étilestrenolo (17alfa-etil'17beta-idrossi-estr-4-6ne) 
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‘ fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-metil-11beta,1/beta-dildrossi-androst-4-ene-3-one) 
formebolone (2-formiF-11alfa;1#beta-diidrossi-17alfa-metil-androsta-1;4-diene-3-one) 
furazabol (17beta-idrossi-1?alfa-metit-5alfa-androstan[2,3-churazan) 

‘ mestanolone (17alfa-metlt-17beta-laross-5alfa-androstan-3-one) 

“mesterolone (1alfa-metli-17beta-Idrossi-Salfa-androstan-3-one) 
metandienone (17beta-idrossi-17alfa-meti-androsta-1,4-diene-3-one) 

‘| metandriolo (beta, 17beta-dildrossi-17alfa-metitandrost8-ene) (//GGGG/ 

“metasterone (2alfa,17alia-dimetit-1/beta-idrossi-Salfa-androstan-3-one) 
metenolone (1-metiL17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one) 
metlidienolone (17beta-Idrossl-17alfa-metl-estra-4,9-dlene-3-one) 

| metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alia-metilestr-4-ene-3-0ne) 

‘ metiltestosterone (17beta-idrossi-17alfa-meti-androst-4-ene-3-one) 

« metiltrienolone (17beta-idrossi-17elfa-metil-estra-4,9,11-triene-3-one) 
mibolerone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta- “idrosstestr-ene-3-0n6) . 

‘| nandrolone (vedi "19-nortestosterone”) 
norboletone (13beta,17alfa-dietl-17beta-ldrosskgon-4-ene-3-one) 
norcloste bo! (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one) 

| noretandrolone (17ala-etil-17beta-idrosskestr4-ene-3-0M6) AI 

‘ ossimesterone (4,17beta-didrossi-17alta-metil-androsi-4-ene-3-one)". 
ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-1 7alfa-metil-5: ali andibsia 8-06) 

«“oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4;17beta-dildrossh-estr-4-ene-3-one) 
oxandrolone (17alfa-metil-17beta-Idrossl-2-ossl-Salfa-androstan-3-one) 

; prasterone (vedi "deidroepiandrosterone’) © 
prostanozolo ([3,2-c] Liscio alia androsianoai Fool lesidiopanole). 

‘ quinbolone (17beta(ciclopent-1‘-en etere)-androst-1/4-diene-3-one) 
stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-Salfa-androstano) 
stenbolone (17beta-Idrossl-2-metll-5alfa-androst-1-ene-3-one) 

‘ testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one) chi di 

tetraidrogestrinone (thg; 18alfa-omo- -pregna- -4, 9, 1 1-triene-17beta-idrossi-3-one) 

“trenbolone (17bete-idrossi-estra-4,9,1f-triene-3-0ne) 0° 


Altri 
| clenbuterolo 
tibolone 


i Zilpatero! 


Gonadotropine - derivati e complessi 
follitropina ‘alfa 
follitropina beta 
gonadotropina corionica (hCG) 
hEG (vedi "gonadotropina corionica') 
sggre . 
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urofollitropina 


Antigonadotropine e derivati 


cetrorelix 


danazolo 
ganirelix 
: gestrinone 


| Corticotropine e derivati 


ACTH {vedi '"tetracosactide’) 
fetracosaciide (ACTH) 


| Somatropina e fattori di rilascio 


| hGH (vedi "somatropina’) 
< somaforelina. radiali... cid. dili;...Q@0’.’-’’__’i vili. 
somatfropina (NGH) 


leuprorelina 
csnalambina 
triptorelina 
| Eritropoletine - derivati e complessi 
darpoistina a, 
epoetina alfa (eritropoletina alfa 
‘ epootina beta (erfiropoletina beta) 
eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa’) 


altri derivati e complessi dell'eritropoletina 


Insulina umana-derivati e complessi 


Insullna aspart 
«insulina umana: 


insulina umana isofano 


insulina: zinco*umana 


: altre insuline di origine animale o di sintesi 
insulina detemir 
insulina glulisina 
insulina umana glargine 
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IGF 1 - derivati e complessi, ivi compresi i Mechano Growth Factors 
SORA 1 


| ‘| Inibitori della testosterone-5-alfa' reduttasi e _ | 
| dutasteride i i 


finasteride 


Altri agenti anabolizzanti - e Lite selettivi dei recettori beta2-adrenergici, 
| singoli e in associazione 
| bambuterolo 
bitolterolo 


.fenoterolo 
formoterolo 
orciprenalina 
procaterolo 
ritodrina 

‘ salbutamolo 
salmeterolo 
terbutalina 


| Inibitori della aromatasi 


 aminoglutetimide << 00 
«anastrozolo 
‘exemestan 


formestan 
letrozolo 
festolattone 


| Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni 
raloxifene 
| tamoxifene 
toremifene 


Altri antiestrogeni 
diclote nil 
clomifene © 
fulvestran*. 
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Diuretici osmotici 
mannitolo 
Tiazidi 
“bendroflumetiazide 
benzotlazide 
butizide 
clorotizzide 
idroclorotiazide 
_ idroflumetiazide | 
‘ mettlclortiazide : 
politiazide 
‘ triclormettazide 


Sulfonamidi 
bumetanide 
\clortalidone | | -_- °© 
fenquizone 
furosemide 
indapamide 


‘Derivati dell'acido arilossiacetico: 


acido etacrinico 


Altri diuretici ad azione diuretica maggiore 


| Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione i | 
BMIOTdE 
‘triamterehe > 


| Preparati favorenti l'escrezione di acido urico | 
probenecid 
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Inibitori dell'anidrasi carbonica 
‘| acetazolamide 
diclofenamide 


Plasma expanders (v. anche Sezione 5 - Classe M2) 
CI LL. ..;g:3g 
‘ destrano 
idrossietilamido 


Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B 
prese 
 Simpaticomimetici, singoli e in associazione 
‘“retanofina. in 


oxlmetazolina 
tetrizolina 
ir dmammazolng >: ii E 


“Mlometazolina 


‘Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione O 
caledrina iii i 
metilefedrina 


Adrenergici e dopaminergici > | 
adrenalina ta, CEI AG6: 

‘ dimetofrina 

dobutamina 

dopamina 

etilefrina 

IDBIORIODAR: na a 

‘ ibopamina 

isoprenalina 

midodrina 


noradrenalina: 


| Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione. 
adrafinil 
| amfepramone.(dietilpropione) |. 


«amfetamine 

amfetaminil 

amifenazolo 
Co}... 
‘‘benzietamina 
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‘ benzilpiperazina 
bromantan 
carfedon (4-fenilpiracetam) ; 
‘ catina Nota: positività al tests per concentrazioni di catina nelle urine supertori a 5 megimi 
‘ clelazodone i 
clobenzorex 
‘ cocaina 


“cropropamide 
crotetamide 
dimetilamfetamina 


| etilamfetamina © 

‘ famprofazone 
fenbutrazato 

‘ fencamfamina 
fencamina 


fendimetrazina 


‘ fenflura min: 
fenmeirazina 


: fonprometamina 
fenproporex 
foledrina 

| furfenorex 
isometeptene 


meclofenoxato 
“ mefenorex 


‘ mefentermina 


| metamfelamità 00000 re 
metilamfetamina 

“ metilendiossiamfetamina 
metllendiossimetamfetamina 
metliferiidato i 


“modafinil: 
niketamide 
Inorfenefrinà i 
norfenfiuramina 
octopamina, 
ortelamina 


“Stupibioa I CE I IRI 


paraidrossiamfetamina 
: parametilamfetamina 
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:.tranilcipromina 


alfentanile 
buprenoriina 
butorfanolo 


© destromoramide © "000 


diamorfina (eroina) 
eroina (vedi "diamorfina”) 


fentanil 


- pentazocina — 
“ petidina 
remifentanil 


sufentani! 


beclometasone 
betametasone 


budesonide 
clobetasone 
cortisone 
deflazacori 


desamelasone 
desonide 
desossicortone £.. 
fiudrocortisone ‘. 


flunisolide 
fiuocinolone 
‘ fluocortolone 


fiuorometolone 


© fluprednisone 
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i“ metilprednisolone 


‘“-predgnisone. i... 


rimexolone 
triamcinolone 


Costituisce doping il raggiungimento dei seguenti livelli di alcoolemia: 


Aeronautica (FAI) (0,20 g/l) 
Automobile (FIA) (0,10 g/l) 

Bocce (CMSB, IPC bowls) (0,10 g/l) 
Karate (WKF) (0,10 g/l) 
Motociclismo (FIM) (0,10 g/l) 


Pentathlon Moderno (VIPM) (0,10 9/1) per le discipline che includono ildiro al bersaglio 


Tiro con l'Arco (FITA, IPC) (0,10 g/1) 
Motonautica {UIM) (0,30 g/l) 


alcol 


| Beta-bloccanti sono vietati nei seguenti sport: 

Aeronautica (FAI) 

Automobile (FIA) 

Biliardo (WCBS) 

Bob (FIBT) 

Bocce (CMSB, IPC bowls) 

Bridge (FMB) 

Curling (WCF) 

Ginnastica (FIG) 

Lotta (FILA) 

Motociclismo (FIM) 

Pentatlon Moderno (UIPM) per leSpecialità che includono il tiro 
Bowling a 9 birilli (FIG) 

Sci e Snowboard (FIS) nelle varie discipline 

Tiro al bersaglio (ISSF, IPC) Vietati anche fuori competizione 
Tiro con l'arco (FITA, IPC) vietati anche fuori competizione 
Vela (ISAF) solamente il Timoniere 


betaxalolo 
blsoprololo 


«bunotolo 
carteololo 


levobunololo 


‘ metipranololo 
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‘pindololo 
‘propranoloio 
sotalolo 
timololo 
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Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 
19-nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrosst-esir-4-ene-3-one) =. i i 


DECADURABOLIN 
NMV.ORGANON (NL) 1 fiala 25 mg 1 ml 
DECADURABOLIN 
N.V.ORGANON (NL) 1 siringa 50 mg 1 ml 
: clostebol + neomicina 

TROFODERMIN 
CHEFARO PHARMA ITALIA Srl crema derm 10 g 
TROFODERMIN 
CHEFARO PHARMA ITALIA Srl crema derm 20 g 
TROFODERMIN 
CHEFARO PHARMA ITALIA Srl crema derm 50 g 
TROFODERMIN 
CHEFARO PHARMA ITALIA Srl spray derm 30 ml 

deldroepiandrosterone (dhea) + estradiolo 
GYNODIAN DEPOT 
SCHERING SpA 1 fiala IM 1 nl 

mesterolone (1alfa-metil-1 7beta-idrossi-balfa-androstan-3-one) % 3 i ; 
PROVIRON 
SCHERING AG (D) 20 cpr 50 mg 

metiltestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metitandrost-4-ene-3-one) 
TESTOVIS 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 20 cpr 10 mg 

oxandrolone (17a1fa-metll-17beta-!dross!-2-ossi-5alfa-androstan-3-on0) 
OXANDROLONE 
SPA {SOC.PRO.ANTIBIOTICI\SpA 30 cpr 2,5 mg 

testosterone (1 Zbeta-idrossi-androst-4-ene-3°0ne) 
TESTOVIRON 
SCHERING SpA 1\fiala IM 100 mg 1 ml 
TESTOVIRON 

D SCHERING SpA (I fiala ie gii 

TESTOVIS 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 2 fiale IM_50mg 2 ml 
TESTOVIS 
SIT LABORATORIO FARMAC.Sr1 2 fiale IM 100 mg 2 ml 
TESTO ENANT 

L_SEYMONAT SPA TT... fiala IM 100 mg/m D ia 
TESTO ENANT. 
GEYMONAT SpA 1 fiala IM 250 mg 2 ml 
FACOVIT 
TEOFARMA Srl] coll 10m 
SUSTANON 
N.V.ORGANON (NL) 1 fiala IM 250 mg 1 ml 
RUBIDIOSIN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl coll 109 
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ANDRIOL 
ORGANON ITALIA SpA 50 cos 40 mg 
ANDRIOL 
ORGANON ITALIA SpA 60 cps 40 mg 
ANDRODERM 
SCHWARZ PHARMA SpA 10 cerotti transd 12,2 mg 
ANDRODERM 
SCHWARZ PHARMA SpA 80 cerotti transd 12,2mg 
ANDRODERM 
SCHWARZ PHARMA SpA 10 cerotti transd 5ma/24h 
ANDRODERM 

__SCHWARZ PHARMA SpA °° SOcerottitransdSmgf24h E al ARISTATA 
ANDROPATCH 
SANOL MEDICINALI Sr 10 cerotti transd 2,5mg/24n 
ANDROPATCH 
SANOL MEDICINALI Sr 30 cerotti transd 2,5mg/24n 
ANDROPATCH 
SANOL MEDICINALI $r 10 cerotti transd 5mg/24h 
ANDROPATCH 
SANOL MEDICINALI Sr 30 cerotti transd 5mg/24h 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel {bust 25mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2oust 25mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7busi 25ing 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gol 10bust 25mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. cel 14bust 25mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28bust 2500 
TESTOGEL 

ii 0 II li iii 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. ael'Bobust 25mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. del 60bust 25mA 
TESTOGEL 

SIERO NE + din — aaa 

TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERAT. gel 100bust 25mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS.INTERNAT. gel 1 bust 50m0 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS ÎNTERNAT. gel Zbust S0Mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7bust S0mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 50mg 
TESTOGEL 
LAB@RATOIRES BESINS INTERNAT. gel 1Abust 50mg 
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TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. 30 buste 50 mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 50mg 
TESTOGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel tbust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2bust 25Mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gol 7bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel {Obust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 30busl 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60bust 25mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 2509 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100bÉist'esma 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. agl'isust soma 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. Bel 2oust 50Mo 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7oust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS.JINTERNAT. gel 14bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINIS INTERNAT. gel 28bust 50mg 
ANDROGEL 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. 80 buste 50 mg 
ANDROGED 

LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel Sobust 50mg 
ANDROGEL 

LAB@RATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60bust 50mg 
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ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 50mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100bust 50mg 
TESTIM 
IPSEN SpA gel 7 tubi 56 50 mg 
TESTIM 
IPSEN SpA gel 14 tubi 5g 50 mq 
TESTIM 
IPSEN SpA 30 tubi 50 mg 
TESTIM 


IPSEN SpA 


NEBID 
SCHERING SpA 


IM 4ML_1000 mg/4ML 


CORI AIA a | 


Altri 


: clenbuterolo : 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


MONORES 
LEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


MONORES 


VA 


_S0cpr10msg ___ 


30 cpr 0,02 mg 


VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


MONORES 
IND.CHIM.FARMAC. SpA 


VA 


LEAS 


_ forte scir120m 


«ci 120 ml 


SPIROPENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


30 cpr 0,02 mg 


SPIROPENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


sci 200 ml 


BRONCODIL 
EPIFARMA Srl 


30 cpr 10 meg 


BRONCODIL 
EPIFARMA Srl 


sci” 200 m_0.2Mgy 


CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


30 cpia0d,02 mq 


CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


CONTRASMINA 


CONTRASMINA 


FALQUI PRODOTTI FARMAC. SpA 


FALQUI PRODOTTI FARMAGaSpA 


PRONTOVENT 


SA 


US RESEARCHES=SpA 


PRONTOVENT 


SA 


cH 


FLUIRES 
ESI FARMACEUTICI SpA 


US RESEARCHES)SpA 


sciisomi 


aerosol 28m (200inal) 


sci 100 ml 


30 cpr 0,02 mq 


sci 200 ml 0,1% 


-SOpromed —_ — ua 


PRONTOVENT 


US RESEARCHES SpA 


FLUIRES 


CH 


ESI FARMACEUTICI SpA 


30 cpr 


scie 200 ml 


_aetoso! 200d i0meg 
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tibolone 


LIVIAL 
N.V\ORGANON (NL) 30 cpr 2,5 mg 


LE AGENTI ANABOLIZZANTI 
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Gonadotropine - derivati e complessi. 


follitropina alfa 
GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 75 Ul + 1 fiala solv iml 
GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 3fiale 75U1+ 2fiale im 
GONAL F 75 uso vietato rei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale SC 75 UI + 5 fiale 1 ml 
GONAL F 75 uso vigtato Fei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 10 fiale SC 75 UI + 10 fiale 1 ml 
GONAL F 75 usò vielato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC1 fiala Z5UI + fiala 1ml 
GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 3fiale 75U1 + 3fiale im 
GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND-FARMAGEUTIGA SERONO: SpA SC Sfiale 75U1+ Sfiale im 
GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA:SERONO: SpA SC 10 fiale 75U1 + 10 fiale Im 
GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC ifiala 15001 + fiala 1ml 
GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC gfiale 15001 + Sfiale 1 ml 
GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND:FARMACELTICA SERONO Spà SC Stiale 15001 + Stiale 1ml 
GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


IND.FARMACEUTICA SERO 


GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 

GONAL F 150 uSO vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACELITICA SERONO SpA scgriagNafili + srialetm © © CRA A 
GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC Sîtale 15001 + Sfiale im 

GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 10 fiale 150UI + 10 fiale 

GONAL F 37,5 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC fiala 37,5UI + fiala sol 

GONAL F 37,5 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 3fiale 37.501 + Sfiale s 

GONAL F 37,5 uso vistato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERGNO SpA SC Sfiale 37.5U1 + Sfiale s 

GONAL F 27,5 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC i0fiale 37,5UI + 10fiale 

GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEWTICA SERONO SpA 1 fiala SC 1.050 U1 1,75 ml 

GONAL F. uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


GONAL F usa vietato n 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale SC 3,75.Ul + 5 siringhe 1 ml 


soggetti di sesso maschile 


ORMONI È SOSTANZE GORBELATE 
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GONALF USO vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 10 fiale SC 2,75 Ul + 10 siringhe 1 ml 
GONALF uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 75 UI + 1 siringa 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND:FARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale SC 75 VI + 5 siringhe 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso/maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 10 fiale SC 75 ULI. + 10 siringhe 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti diysesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 150UI + 1 siringa 1 ml 
GONAL F uso vielato nei soggetti di sesso maschile 

__IND.FARMACEUTICA SERONO SPA Sfiale SC 150Ul+ 5siringhe tm RAT a AIA 
GONALF uso vigtatànei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 10 fiale SC 150 UI + 10 siringhe 1 ml 
GONAL F Usè@vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 450 Ul + 1 siringa 0,75 ml 
GONAL F Uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 300 UI + 1 siringa 0,75 ml 
GONALF uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 penna SC 300 UI/0,5 mi + 5 aghi 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 penna SC 450 Ul/0,75 rrl + 7 aghi 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 penna SC 900 Ul/1,5 ml + 14 aghi 

i Tollitropina beta 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


M SC 1 fiala SOUI + fiala solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


PUREGON 
N.V\ORGANON (NL) 


M SC Sfiale S0UI + fiale solv 


M SC Sfiale 50UI + fiale solv 


uso viglato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NV.ORGANON (NL) 


M SC 10fiale SOUI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NV.ORGANON (NL) 


SCtiala 75UI + fiala solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NV.ORGANON (NL) 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NV.ORGANON (NL) 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL 


PUREGON 


NV.ORGANON (NL) 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


| SO Siale 75UI + fiale solv 


SC 3liale 100U1 + fiale solv 


SC ffiala 100Ul+ fiala SV 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


Uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NV.ORGANON (NL) 


SC Sfiale 100UI + fiale sol 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NV.ORGANON (NL) 


M SC 10fiale 100UI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
NIV.ORGANON (NL) M SC Hiala 15001 + fiala solv 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


NV.ORGANON (NL) 


IM SC 3fiale 15011 + fiale solu 


ORMONI È SOSTANZE GORBELATE © 


__ 41 


1-3-2007 


N.V\ORGANON (NL) 


Torflaconi IM SC 225 UlO.5mI 
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PUREGON USO vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) IM SC Sfiale 150U1 + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) IM SG 1ofiale 150U1 + fiale solv 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 1 fiala IM SC 50 Ul 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso/maschile 

N.V.ORGANON (NL) 5 fiale IM SC 50 UI 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti diysesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 10 flaconcini IM SC 50 UW/0,5 ml 

PUREGON uso vielato nei soggetti di sesso maschile 
_NVORCANON INI) SfaconilMSc75UWOSM __ dii ia 

PUREGON uso viglat@nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 10 flaconi IMSC 75 Ul'0,5n1 

PUREGON Usè@vielato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 4 fiala IM SC 100 ml 0,5 ml 

PUREGON Uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORCANON (NL) 5 fiale IM SC 100 Ul 0,5 ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N-V.ORGANON (NL) 10 flaconi IM SC 100 Ul/0.5mI 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 1 flacone IM SC 150 UW0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 5 flaconi IM SC 150 UL0,5m1 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 10 Nlaconi IMSC 150 Ul/0.5mI 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 4 flacone IM SC 200 Ul0,5ml 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 5 fiale IM SC 200 Ul 05m 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.V.ORGANON (NL) 10 flaconi IM S©200 Ul/0.5mI 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
_ NIVORGANON (N 1 flacop@iliiesE as UMOSm 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

N.Y.ORGANON (NL) Syflacbni IM SC 225 Ul'O,EmI 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


PUREGON 
N.VORGANON (NL) 


1 flacone IM SC 250 Ul/0,5ml 


Sflaconi IM SC 250 UVO.5nI ______ ll 


usò vietato nei soggetti di sesso maschile 


180 vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N-Y.ORGANON (NL) 10 flaconi IM SC 250 Ul/O.5MI 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORCANON iL} 1 flacone IM SC 75 UlO,5MI 

PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


NV.ORGANON (NL) 


1 cartuccia SC 300 Ul0,36 ml 


PUREGON 
NV.QRGANON (NL) 


1 cartuccia SC 600 Ul/0,72 ml 


USO vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.W@RGANON (NL) 


1 cartuocia SC 900 UV1,08 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschi 


[o] 
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gonadotropina corionica (5CG) 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Sr 1 fiala IM SC 10.000 UI + 1 fiala 1 mi 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl 8 fiale IM 250 Ul+ 3 fiale 2 ml 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di séssà maschile 
AMSA Srl 1 fiala IM SC 5.000 UI + 1 fiala solv 2/mI 
GONASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl 8 fiale IM 500 UI 2 ml 
GONASI HP uso vielato nei Seggetli di sesso maschile 
AMSA Srl 8 fiale IM 1.000 UI + 3 fiale 2 ml 
GONASI HP uso vieldto nei) soggetti di sesso maschile 
GONASI HP us®'vietato nei soggetti di sesso maschile 
e _  _ a O {!||I 8 fiale IM SC 2.000 Ul + 3 fiale solv 2 Mi 
PREGNYL u$o vietato nei soggetti di sesso maschile 
Milici citi i E NL MT E ETTI I T!! Y OSS = 99 
PREGNYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) 3 fiale IM 5.000 Ul + 3 fiale 1 ml 
OVITRELLE 250 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA sc 1sir 250m0g/0,5M1 
Iriropina alfa: 
LUVERIS uso vielato nei soggetti di sesso maschile 
e MA CELICA RO ROSRE. SG 1 fiala 7SUI + Ifiala sov vr — n __ 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND'FARMACEUTICA SERONO: SpA. ‘SC 3 fiale 75UI + gfiale solv 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 10 fiale 75U1 + 10 fiale soll 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERGNO SpA 1 flaconcino SC 75 US 'Îlaconcino solv 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 3 flaconcini SG 75 ÙI + 3 flaconcini sov 
LUVERIS uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 10 fiùle 75UI + 10 fiale solv 
menotropina 
MENOGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA IW5fiale + Stiale iml 
MENOGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA {0 fiale IM + 10 fiale solv 1 ml 
MEROPUR uso vistato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 5 fiale 75UI+5 fiale 75UI 
MEROPUR uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
Dei FERRING SPA rey f0ffale SCIM7SUI+1@file TSUI 
urofollitropina 
METRODIN HP.75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala IM SC 75 Ul + 1 fiala solv 
METRODIN'HP 150 USO vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA {fiala 150U1+ fiala solv 
FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
TERA FIRMACEUTICI ITALIA Srl 1 fiala 75 Ul+ 1 liala solv 1 ml 
FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl fiala 150U1+ +Hiala solv 
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FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Sr Sfiala 7501 + Sfiala {ml 


FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
18SA FARMACEUTICI ITALIA Sr 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 1 ml 


FOSTIMON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Sr Gfiale 150U1+ Sfiale ir 


FOSTIMON uso viatato nei soggetti di sesso/maschile 
1854 FARMACEUTICI ITALIA Sr 1Ofiale 15001 + 10fiale 1ml 


Antigonadotropine e derivati 
cetrorelix 


CETROTIDE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala 0,25 mg+ 1 sirinca solv 


CETROTIDE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 7 flaconcini 0,25 mg + 7 siinghe solv 


CETROTIDE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 flaconcino 3 mg + 1 siringa solv 


DANATROL 
SANOFI-AVENTIS SpA 80 cos 100 mg 


DANATROL 
SANOFI-AVENTIS SpA 30 cps 200 mg 


DANATROL 
SANOFI-AVENTIS SpA 30 cps 50 mg 


‘ganirelix 


ORGALUTRAN 
N.V.ORGANON (NL) 1 siringa 0.25 mg 0,5 ml 


ORGALUTRAN 
NV.ORGANON (NL) 5 siringhe 0,25 mg 0;5%ml 


gestrinone 


DIMETROSE 
MARVECSPHARMA SERVICES Srl 10 cps 2.5.9 


| Corticotropine e derivati» 


tetracosactide (ACTH) 
SYNACTHEN 
NOVARTIS FARMA SpA 1 fiala IM EV_0,25 mg + 1 fiala 2 ml 
SYNACTHEN DEPOT 
MEN: MOVARISFARMA SEA ee fiala IM MQIi ceci 
SYNACTHEN 
NOVARTIS FARMA SpA 1 fiala 0,259 1ml 
COATROSYN DEPOT 
ora. MAFCRSANGNINEI ATE, ai ROMAINE rei ri rit ciao rin) dica title 
| Somatropina e fattori di rilascio 
somatorelina 
GHAH FERRING 
FERRING SpA 1 fiala 50 meg +1 fiala solv 1 ml 
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GENOTROPIN KABIV 
PFIZER ITALIA Sr 1 tubofiala 5.,3mg 
GENOTROPIN KABIQ 
PFIZER ITALIA Sr 10 tubofiale 0,67 mg 
GENOTROPIN KABIQ 
PFIZER ITALIA Sr 8 siringhe 1mg(SUI) 
GENOTROPIN KABIQ 
PFIZER ITALIA Srl 6 siringhe 1,3 mg 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 1 tubofiala 5.3 mg 
GENOTROPIN KABIV 

SI A ina aeie  tii 
GENOTROPIN KABIV 
PFIZER ITALIA Sr 5 tubofiale 12 mg 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 4 tubofiala 12 mg 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA Sr 5 tubofiale 12 mg 
GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Sr 7 tubofiale SC 0,2 mg 
GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Sr 7 tubofiale SC 0,4 mg 
GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Sr 7 tubofiale SC 0,6 mg 
GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Sr 7 luboliale SC 0,8 mg 
GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Sr 7 tubofialo SC 1 mg 
GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Sr 4 tubofiale SC 1,2 mg 
GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Sr 4 tubofiale SC1%amg 
GENOTROPIN MINI 
GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Sr 4,tubéfiale SC 1,8 mq 
GENOTROPIN MINI 
PFIZER ITALIA Sr #tubofiale SC 2 ma 
SAIZEN 

i IND.FARMACEUTICA SERONO SPA > 1fiala1,33mg4Ul+1falasolv i mi 

SAIZEN 

_IND.FARMACEUTICA SERONO'SPA © sfiale1g9mg4Ul+3ialesovimi n 
SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA ffiala 3,33mg(10U]) + fiala ml 
SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA:\SERONO SpA ‘fiala 8mg (24U1) + 1fiala sol 
SAIZEN 
IND.FARMAGEUTICA SERONO SpA 5 fiale 8mg (24UI) + Sfialo sol 
SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 10 fiale 1,83mg(4Ul) + 10 fiale 
SAIZEN 
INDIFARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala 8.mg + 1 cartuccia 
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SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale 8mg + 5 cartucce + clickeasy 
HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA SpA fiala IM SC 1,33 mg 4 Ul + 1 fiala solv 21m 
HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA SpA iala 5,33mg (16UI) + fiala &ml 
HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA SpA cartuccia SC 6 mg 18 Ul + 1 siringa 
HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA SpA cartuccia SC 12 mg 36 UI + 1 siringa 
HUMATROPE 

SL iaia 
NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 1 cartuecia 5 mg 1,5 ml 
NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 10 mg 1,5 ml 
NOADITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 15mg 1,5 ml 
ZOMACTON 
FERRING SpA 1 fiala SC 4 mg + 1 fiala solv 3,5 ml 
ZIMOSER 
BAKER PHARMA SpA ffiala SC IM 4UI + ffiala 1ml 
NUTROPINA@Q 
IPSEN Limited 1 cartuccia SC 2 ml 10 mg/2 ml 
NUTROPINA@Q 


IPSEN Limited 


3 carlucce SG 2 ml 10 mg/2 ml 


NUTROPINAO 
IPSEN Limited 


€ cartucce SC 2 ml 10 mg;2 ml 


buserelina 


Ormoni liberatori delle gonadotropine 


SUPREFACT 
SANOFI AVENTIS SpA 


1liala SC5,5 mi 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


SUPREFACT NASALE uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
SANOFI AVENTIS SpA soluzthasale 100 dosi 10 mg/dose 
SUPREFACT DEPOT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


SANOFI AVENTIS SpA 


SUPREFACT DEPOT 3 


‘gonadorelina ;* 


KRYPTOCUR 
SANOFI AVENTIS SpA 


siringa SC 66m9 


1 siringa SC 9,9 mg 


ini lo gti pi 


depot Isirinca doppia cam 


depot 3 siringhe doppia cam 


2 flaconi spray nasale 10 g 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


LUTRELEF 
FERRINGàaS pA 


1 fiala EV SC 0,8 mg + 1 fiala solv + 1 siringa 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
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‘goserelina 
ZOLADEX 3,6 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTRAZENECA SpA "DEPOT" 1 siringa se 3,6 mg 
ZOLADEX 10,8 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTRAZENECA SpA "DEPOT" 1 siringa SC 10,8 mo 
i. leuprorelina 
ENANTONE uso vietato nei soggetti:di sesso maschile 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 
ENANTONE uso vietato nei séggetti/di sesso maschile 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 1 fiala IM SC 2 ml + 4 siringa 
ENANTONE DIE uso vietato.nei*'soggetti di sesso maschile 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA fiala 1 .6ml/8d + 8 siringhe 
ENANTONE DIE uso/VietatorNei soggetti di sesso maschile 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 4 flacone SC 44 dosi 1 mg + 14 sirirghe 
ENANTONE DIE USOwvietato nei soggetti di sesso maschile 
TAREDA:ILALIA FARMACEUI:SPA fiala 4ml/20d + 20 siringhe 
ELIGARD uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTELLAS PHARMA SpA siringa + siringa 7,5 mg 
ELIGARD uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
ASTELLAS PHARMA SpA siringa + siringa 22,5 me 
triptorelina 
DECAPEPTYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile | 
IPSEN SpA 1 fiala 3,75 mg +1 fiala solv 2 ml + 1 siringa 
DECAPEPTYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
i ca aa 7 fiale 0,1 mg + 7 fiale sor (_ 3 ARR SIE “ri RERIETETRATA 
DECAPEPTYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
__IPSENSPA — — ____———tfiala 11,25 mg+1fiala so 2/mi + fsiinga 
GONAPEPTYL DEPOT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
me. FERDORIS:o oi Sii Mi ee teatri iaia 
GONAPEPTYL DEPOT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 3 siringhe 3,75M9 


Eritropoietine - derivati e-complessi 


:..darpoletina 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 10 meg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 10 meg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 


1 siringa SO EV 15 meg 0,375 ml 


NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 


4 siringhe SG EV 15 meg 0,375 ml 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 20 meg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 


4 siringhe SG EV 20 meg 0,5 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


NESPO. 
DOMPE' BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 20 meg 0,5 ml 


4 siringhe SG EV 30 meg 0,3 ml 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 
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NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 40 meg 0,4 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 mI 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 50 meg 0,5 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 60 meg 0,3 ml 
NESPO 
—_ 0 —« ue urla Ln iui 
NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 80 meg 0,4 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 100 meg 0,5 ml 
NESPO 
DOMPE BIOTEC SpA 4 siringhe SG EV 100 meg 0,5 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 150 meg 0,3 ml 
NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 150 meg 3 ml 
NESPO 
DOMPE BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 300 meg 0,6 ml 
NESPO 
DOMPE BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 300 meg 0,6 ml 
NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 1 fiala SCEV 15megi m 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 4 fiale SC EV 15 mog am 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 1 fiala SC EV.25mceg im 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 4fialeSOEWeSmegi ml _ ——#— — ee 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA iffial&aSC EV 40 meg 1 m 
NESPO 


DOMPE" BIOTEC SpA 


Afiale SC EV 40 mcg im 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 


NESPO 


NESPO 


1 fiala SC EV 60mcegi m 


2 fiale SC EV 60 mcg 1 ml 


DOMPE' BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 500 meg 1 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC,SpA SC EV 4 siringhe 500meg 1mI 
NESPO 


DOMPE' BIQIEC SpA 


SC 1 penna 10 meg 0AML 


NESPO 
DOMPBE*)BIOTEC SpA 


SC 1 penna 15 meg 0,375ML 


NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 


1 penna SC 20 meg 0,5 ml 
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NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA SC 1 penna 30 meg 0,3ML 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA SC 1 penna 50 meg 0,5ML 
NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 1 penna SC 60 meg 0,3 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 1 penna SC 80 meg 0,4 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 1 penna SC 100 mcg 0,5m] 
NESPO 

DONE MOI Si caio 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 4 penna SC 300 meg 0,6 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 4 penna SC 500 meg 1 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 4 penna SC 40 meg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 10 meg 04 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 10 meg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 15 meg 0,375 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 15 meg 0,375 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 20 meg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 20 Meg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV*80 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

_AMGEN EUROPE BV (NL) 4siringiog@eev9o meg 0,8m 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. [NL] ifgiriiga SC EV 40 meg 0.4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. [NL} Aegiringhe SC EV 40 mea 0,4 ml 
ARANESP 

sel AMGEN EUROPE BV. (NL YO siringa SCEV5OmegoSmi 

ARANESP 

__AMGEN EUROPE SY. (NL) (N Agiringhe SC EV50mego,5mi I 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 60 meg 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE,B.Wa(NL) 4 siringhe SC EV 60 meg 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGENJEUROPE B.V. {NL} 4 siringhe SC EY 80 meg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 100 meg 0,5 ml 
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ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 100 meg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE 8.V. (NL) 1 siringa SC EV 150 meg 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 150 meg 3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. [NL] 1 siringa SC EV 300 meg 0,6 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. {NL} 4 siringhe SC EV 300 meg 0,6 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 fiala SC EV 15mcg 1 m 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 fiale SC EV 15megim 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 fiala SCEV 25megim 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 fiale SCEV 25megi m 
ARANESP 
AMGEN EUROPE BV. (NL) 4 fiala SC EV 40megi m 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 fiale SC EV 40 mcg 1 m 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 fiala SC EV 60meg im 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 fiale SC EV 60 meg i m 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 500 meg 1 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 500 meg 7 ml 
ARANESP 
AMGEN SpA SC 1 penna 10 heg 0AML 
ARANESP 
ARANESP 
AMGEN SpA if perina SC 20 meg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN SpA SC 1 penna 30 meg 0,3ML 
ARANESP 

sel AMGEN SpA’ Y  SCipenna5@megosMii 
ARANESP 

L_AMGEN SpA (N 1 penna SC60 megoami e 

ARANESP 
AMGEN SpA 1 penna SC 80 mcg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN SpA 1 penna SG 100 mcg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN SpA 1 penna SC 150 mcg 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN SpA 1 penna SC 300 meg 0,6 ml 
ARANESP 
AMGEN SpA 1 penna SC 500 meg 1 ml 
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ARANESP 
AMGEN SpA 1 penna SC 40 mcg 0,4 ml 
epoetina alfa (eritropoietina alfa) 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 1 fiala EV SC 4.000 UI 1 ml 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tarrp fosf 1.000 UI 0,5 mI 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tarrp fost 2.000 UI 0,5 ml 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tarrp tost 3.000 U.I. 0,3 ml 
EPREX 
__SANSSEN CILAG SpA 1 Sfingatarpfosi 4.000 U.L0.4M AI 
EPREX 
rr _ 1 siringa tamp osi 10.000 Ul 1 mi 8 
EPREX 
__IANSSENCILAG SpA 1fiala40000UIImi O non lui nie centta 
EPREX 
ui JANSSEN CILAG SpA 4fiale 40.000 UIfmitmi N 
EPREX 
ones i AO a CETTE CREA TE TETt 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 6 siringhe tamp fosf S0QUi 0,25mI 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA siringa EV SC 5.000 UI 0,5 ml 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA siringa EV SC 6.000 UI 0,6 ml 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA siringa 7000Ul0,7mI 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA siringa EV SC,8.000,41 0,8 ml 
EPREX 
JANSSEN CILAG SpA siringa 90Q0UFO,9mI 
EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl fiala‘EY_2.000 Ul 1 ml 
EPOXITIN 
n e i fila EV 4.000 Ul Mi 
EPOXITIN 
__CHEALTHCARE Srl -_) 1 fiala Ev 10.000 Ulf mi e. rl 


EPOXITIN 1000 


EPOXITIN 
HEALTHCARE Srl 


© 
A 
I 


EPOXITIN 
HEALTHCARE Srl 


ta 
(n) 
I 


._Asitinga 1000Uro,SmI 


isiringa 2000UI 0,5m 


EPOXITIN 
«HEALTHCARE Srl 


bal 
ta 
I 


1siringa 3000UI 0,3m 


EPOXITIN 
HEALTHCARE Srl 


Da 
(a) 
I 


EPONXITIN 
HEALTHCARE Srl 


ra 
Ia) 
I 


siringa 4000UI 0,4m 


1siringa 10000UI 1ml 


EPOXITIN 
HEALTHCARE Srl 


ha 
O 
I 


1 fiala 40.000 UI/ ml 1 ml 
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EPOXITIN 
L.C.HEALTHCARE Srl 


4 fiale 40.000 Ul / ml 1 ml 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 50 


EPOXITIN 
L.C.HEALTHCARE Srl 


6 fiale 40.000 UI / ml 1 ml 


EPOXITIN 
L.C.HEALTHCARE Srl 


6 siringhe SC0UI/0.25mI 


EPOXITIN 
LC.HEALTHCARE Srl 


1siringa 5000Uk0,5m 


EPOXITIN 
LC.HEALTHCARE Srl 


EPOXITIN 
LC.HEALTHCARE $rl 
EPOXITIN 
L.C.HEALTHCARE Srl 


EPOXITIN 
L.C.HEALTHCARE Srl 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


Did dii e SING OOO ml, 


siringa 6000UI0,6m 


isiringa 8000U|0,8m 


isiringa 9000UW0,9m 


1 fiala EV 2.000 Ul1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


1 fiala EV 4.000 Ul 1 ml 


1 fiala EV 10.000 Ul 1 ml 


GLOBUREN 1000 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


ffiala 1.000 Ul 0,5 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


4 siringa SC EV 4.000 UI 0,5 m 


GLOBUREN 

JANSSEN CILAG GmbH (DE) 1 siringa SC EV 2.000 UI 0,5 m 
GLOBUREN 

JANSSEN CILAG GmbH (DE) 1 siringa SC EV 3.000] 0,3 m 
GLOBUREN 

JANSSEN CILAG GmbH (DE) 1 siringa SC EV4,000 UI 0,4 m 
GLOBUREN 

_IANSSEN CILAG GmbH [DE] isiringafegeev ooo Uiim Lit 

GLOBUREN 

JANSSEN CILAG GmbH (DE) 1ffial&40.000 Ul 1 ml 
GLOBUREN 


JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


Z-fiale iniet 40.000 Ul 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


£ fiale iniet 40.000 Ul 1 ml 


GLOBUREN 


LIANSSEN CILAG GmbH (DE) (1 — siringa goooUvo.omi 
GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH,{DE) 1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml 
GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GriîbH, (DE) 1 siringa SC EV 6.000 VI 0,6 ml 
GLOBUREN 


JANSSEN GILAG GmbH (DE) 


1siringa 7000UI0,7mI 


GLOBUREN 
DOMPE*)BIOTEC SpA 


sir 8000ui/G,8ml 


GLOBUREN 
YANSSEN CILAG GmbH (DE) 


6 siringhe 500UI/0 25m 
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epoetina beta (eritropoietina beta) 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC S0O0UI - fiala 0,5m 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC Bfiale S00UI + 5fiale 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd fotiale 500UI + 10fiale solv 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd fiala 1000U]+ siringa solv 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC Btiale 1000UI + Sfiale 
NEORECORMON 

__ROCHE REGISTRATION Hd tofiale 1000U|+ 10fAl6 801 nn 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRAT ON Lid COTTE fiala 2000U1 + siringa solvi 0 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Lid ———“_—— EVSCBlialoDOGOUN a Bilo 
NEORECORMON 

POCHE REGISTRATION lid °° toliale 2000UI+ t0fiale sol N 

NEORECORMON 

__ROCHE REGISTRATION Lid fiala S6000UI+ siringason —  — ADMIO°O O | 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC Bfiale S000UI + fiale 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd fiala 10000UI + siringa sol 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SG Bfiale 10000U1 +5 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 flaconcino multid 50,000 UI + 1 fia a solv 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 flaconcino multid 100.000 Ul +1 fiala solv 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 cartucciasSC 10.000 UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 3 caftllece/SC 10.000 UI 
NEORECORMON 

e ROSHEREGISIRATIONAR, — ia f cartuccia SC 20.000 VI 

NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 8 cartucce SG 20.000 Ul 
NEORECORMON 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Lidl EV SC 8 siringa SOOUI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 1.000 VI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 1000UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Lid 4 siringa EV SC 2.000 VI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 2000UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 3.000 VI 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Lid EV SC 8 siringa 3000UI 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SG 5.000 UI 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SG 6 siringa B000UI 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 10.000 UI 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 10000UI 

NEORECORMON 
sea LP illa 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 20000UI 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 4.000 UI 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC & siringa 4000U1 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 6.000 UI 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Lidl EV SC siringa 8000UI 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 30.000 UI 

NEORECORMON 

ROCHE REGISTRATION Ltd 


4 siringhe 30000U! 


Insulina umana - derivati e complessi 


insulina aspart 


NO VORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


1 tiala 5C 10 mI_10BUL ml 


NOVORAPID PENFILL 
NOVO NORDISK A/S 


5 carlucce SC #8 ml 


NOVORAPID PENFILL 
NOVO NORDISK A/S 


5 caftucce SC 300 UI 3 ml 


NOVORAPID NOVOLET 
NOVO NORDISK A/S 


NOVORAPID NOVOLET 
NOVO NORDISK A/S 


__SCSsiringhe 1,5m_____ 


5 siringhe sc 3 ml 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 
NOVOMIX 30 
NOVO NORDISK A/S 


insulina lispro 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


__5 cartucce 3ml 300 Ul 


5 cartucce 3ml 300 UI 


1 fiala SC 1.000 Ul 10 mil 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


5 cartucce SC 300 UI 1,5 ml 


HUMALOG PEN 
ELI LILLIANEDERLAND BV 


5 penne SC 300 U.I. 3 ml 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
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HUMALOG 


ELI LILLY NEDERLAND BV 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


"MIX 25" 1 fiala SC 1.000 Ul10 ml 


Serie generale - n. 50 


HUMALOG 


ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 50" 5 carlucce SC 3 ml 


HUMALOG 


m 


LY NEDERLAND BV 


SC ifiala 10ml 100u/mMI 


HUMALOG 
ELIL 


LY NEDERLAND BV 


"MIX 25" 5 carlucce SC 300 ULI. 3 ml 


HUMALOG 
ELI LI 


HUMALOG 
ELI LI 


HUMALOG 
ELI LI 


HUMALOG 


HUMALOG 


LY NEDERLAND BV 
LY NEDERLAND BV 
LY NEDERLAND BV 


ELI LILLY NEDERLAND BV 


ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 50" 1 flacone SC 10ml 100U/mI 


*NPL" 5 carluece SC 3 ml 100U/MmI _ 


"MIK 25" 5 cartucce SC 300 U.l. 3 ml 


"MIX 50" 5 carlucce SC 3 ml 


"NPL"5 cartuece SG 3 rr] 


HUMALOG 


ELI LILLY NEDERLAND BV 


ELI LILLY NEDERLAND BV 


"MIX 25" 5 carlucce SC 100U;ml 


"MIX 50" 5 carlucce SC 100U/ml 


HUMALOG 


ELI LILLY NEDERLAND BV 


"NPL"5 carluece SC 3 ml 100U/ml 


HUMALOG HUMAJECT 


ELI LILLY NEDERLAND BV 


5 carlucce SC IM 3 ml 


Insulina umana 


HUMULIN R 
ELI LILLY ITALIA SpA 


HUMULIN R 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000UI 10 ml 


5 cartucce 300 UL 3 mm 


HUMULIN R JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 penfill 3,mJ 


BIOINSULIN R 


LILLY DEUTSCHLAND 


1 fiala 40 ml 100UI/ ml 


BIOINSULIN R 


LILLY DEUTSCHLAND 


5 cartucce 1,5 ml 


BIQINSULIN I 


LILLY DEUTSCHLAND 


BIOINSULIN R 


5 cartuece 15M 


BIOINSULIN R JET 


LILLY DEUTSCHLAND 


INSUMAN 


SANOFI AVENTIS DEUTSCI 


| GMB 


Sperti gm roi in 


1 fiala IM SC Sml 100 UI/ m 


INSUMAN 


SANOFI AVENTIS DEUTSC 


LL GMB 


5 fiale IM SC Sml 100 UI/m 


INSUMAN 


SANOFI AMENTIS DEUTSC 


INSUMAN 


SANOFI AVENTIS DEUTSC 


LL GMB 


| GMB 


5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 


1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /m 


INSUMAN 


SANOFI AVENTIS DEUTSC 


L GMB 


5 cartucce IM SC 3,15 ml 100 UI/ ml 
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NOVO NORDISK A/S 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 

INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 10001 /ml 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce IM SC 3 ml 100 Ul / ml 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 fiala IM SC 5 ml 100 VI /mi 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5ml 1001 / ml 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH comb 15 im se Scart 3m 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI /10l 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UIL / ml 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 4 fiala IM SC 5 MI 100 Ul /mi 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 100U1/m] 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce IM SC 8 ml 100 UI / ml 
INSUMAN 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 3 fiale IM SC 10 ml 100 UV 1ml 
ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 4 fiala EV SC10 ml 40 Ul / ml 
ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 5 fialo EV SC 10 ml 40 Ul / ml 
ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 4 fiala 1.000 UI 10 mi 
ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 5 fiale SC EV Al 100 Ul / ml 
ACTRAPID 

_ NOVONGRDISCAS °° Trentini << Ici 
ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S E/Pentill 300 Ul 3 ml 
ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S fopenfill 3 ml 100 Ul/mI 
ACTRAPID 

na ok _—_c.quivi_or lirici ‘4---.- a 

ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S (N "NOVOLET® 10 cartuoce SCEMI AOO UM 
ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S INN 1 cartuecia 3 ml 100 UU/mI 
ACTRAPID 
NOVO NORDISK.A}S INN 5 cartucce 3 ml 100 UW/mI 
ACTRAPID 


NN 10 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mI 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 5 cartucce 3 ml 100 Ul/mi 
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ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FLEX 10 cartucce 3 ml 100 Ulimi 


Serie generale - n. 50 


insulina umana + insulina isofano umana 


BIOINSULIN 20/80 

LILLY DEUTSCHLAND 1 fiala 10 ml 100UI/ ml 
BIOINSULIN 40/60 

LILLY DEUTSCHLAND 


1 fiala 10 mI 100UI/ ml 


insulina umana + insulina umana isofano 


HUMULIN 30/70 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 UI 10 ml 


HUMULIN 10/90 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 10 ml 100UI/ ml 


HUMULIN 20/80 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 10 MI 100UI/ ml 


HUMULIN 40/60 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 10 ml 100UI/ ml 


HUMULIN 10/90 CART. 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 tubofiale 1.5 ml 


HUMULIN 40/60 CART. 
ELI LILLY ITALIA SpA 


HUMULIN 50/50 
ELI LILLY ITALIA SpA 


HUMULIN 30/70 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 tubofiale 1.5 ml 


1 fiala 1.000 LI 10 ml 


$ cartucce 300 UI 3 ml 


HUMULIN 30/70 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 pentill 3 ml 


BIQINSULIN 10/90 
LILLY DEUTSCHLAND 


1 fiala 10 ml 10Q0UI/ ml 


BIOINSULIN 30/70 
LILLY DEUTSCHLAND 


1 fiala 10M 100 LU/ mi 


BIOINSULIN 10/90 


LILLY DEUTSCHLAND 5 cartucce 15.ml 
BIQINSULIN 20/80 

LILLY DEUTSCHLAND 5 cartucèe 15 ml 
BIOINSULIN 30/70 

LILLY DEUTSCHLAND 5'tarlutce 1.5 ml 
BIOINSULIN 40/60 

LILLY DEUTSCHLAND 5 carlucce 1,5 ml 
BIOINSULIN 50/50 

LILLY DEUTSCHLAND 1 fiala 10 ml 100 UIL / ml 
BIOINSULIN 30/70 

LILLY DEUTSCHLAND 5 cartucce 300 UI 3 ml 
BIQINSULIN 30/70 JET 

LILLY DEUTSCHLAND 5 peniill 3m] 
PROTAPHANE 


NOVO NORDISR*A /S 


1 fiala SC10 ml 40 UI ; ml 


PROTAPHANE 


NOVO NORDISK A/S 


PROTAPHANE 
NOMO NORDISK A/S 


Sale cio mie irrita 


iala 1.000 Ul 10 ml 


PROTAPHANE 


NOVO NORDISK A/S 


la 


ae SciOmi 00 Url rl ii 
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NOVO NORDISK A/S 


Treartuccia 3ml 100 UI 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 

PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 4 pentfill 3 ml 100 UWmi 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 5 penfill 300 Ul 3 ml 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 10 penfill 3mI 100 UWmI 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVOLET (0 cartucce 3ml 100UW/MI 
PROTAPHANE 

SI — lla V__ SS Sn 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NN 5 cartuece 3 ml 100 Ul/mI 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NN 10 cartucce 3 ml 400 Ulm 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S FLEX1 cartuccia 3 ml 100 UWmI 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S FLEX 5 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S FLEX 10 cartucce 3 ml 100 Ulm 
ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 1 fiala SC 40 UI 10m 
ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 5 fiale SC 40 UI 10 ml 
ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 1 fiala 1.000 Ul 10 ml 
ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 5 fiale SC 100 UI 40 fl 
ACTRAPHANE 10 PEN 
NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 3 mil490 Ul/MmI 
ACTRAPHANE 10 PEN 

__NOVONORDISKA/S O________— Scanuseg@sooUIgmi _ SE 
ACTRAPHANE 10 PEN 
NOVO NORDISK A/S 10 caftucce 3ml 100 UI 
ACTRAPHANE 20 PEN 


ACTRAPHANE 20 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 20 PEN 


NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 30 PEN 


$ cartucce SC 300 UI 3 ml 


___TO cartuece 3 ml 100.01 __ 


NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 30-PEN 

NOVO NQRDISKLA }S 5 cartucce SG 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 30 PEN 


NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 40 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 40 PEN 
NOVO NOQRDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
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ACTRAPHANE 40 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


Serie generale - n. 50 


ACTRAPHANE 50 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 50 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 50 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 8 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 10 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 10 NOV 


NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 20 NOV 


20.0 01000 nile 


5 cartucce 3 ml 100 VI 


NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 100 VI 
ACTRAPHANE 20 NOV 

NOVO NORDISK A/S 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 30 NOV 

NOVO NORDISK A/S 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 30 NOV 

NOVO NORDISK A/S 10 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 40 NOV 

NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 40 NOV 

NOVO NORDISK A/S 10 cartucce 8 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 50 NOV 

NOVO NORDISK A/S 5 carlucce SC 300 UI 3 ml 
ACTRAPHANE 50 NOV 

NOVO NORDISK A/S 10 cartuoco 3 ml 100 UI 
ACTRAPHANE 30 INN 

NOVO NORDISK A/S 4 cartuccia 3 ml 100.0 
ACTRAPHANE 30 INN 

NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 3 ml Yao LI 
ACTRAPHANE 30 INN 


NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 30 FLE 
NOYO NQRDISK A/S 


ACTRAPHANE 30 FLE 
NOVO NORDISK A/S 


a docartgag@m OGNI pi ca 


i/tartuccia 3 ml 100 VI 


Sveartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 FLE 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


insulina umana isofano 


HUMULIN I 


ELI LILLY ITALIA SpA 


HUMULIN I 
ELI LILLY ITALIA SpA 


s MAIAALGOO UFO MI ine iii 


5 cartucce sc 300 UI 3 ml 


HUMULIN | JET. 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 penfill 3 ml 


BIOQINSULIN I 
LILLY DEUTSCHLAND 


BIQINSULIN I 
LILLY DEUTSCHLAND 


tfiala 10 ml 100 UI/ ml 


£ cartucce 300 Ul 3 ml 


BIQINSULIN | JET 
LILLY DEUTSCHLAND 


5 pentill 3mI 
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insulina zinco-umana 
HUMULIN U 
ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala 1.000 UI 10 rel 
HUMULIN L 


ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 UI 10 ml 


HUMULIN 10/90 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 3ml100u/ml 


HUMULIN 20/80 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 3ml100u/mI 


HUMULIN 40/60 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce Iml100u/mI 


HUMULIN 50/50 


ELI LILLY ITALIA SpA 


HUMULIN 50/50 


2 29260UGce SMI 1000 —_; cirie eat ta 


ELI LILLY ITALIA SpA 
HUMULIN 20/80 JET 


HUMULIN 40/60 JET 


ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3m 
HUMULIN 50/50 JET 

ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3m 
BIOINSULIN U 


LILLY DEUTSCHLAND 


1 fiala 10 MI 100UI/mi 


BIOINSULIN L 
LILLY DEUTSCHLAND 


1 fiala 10 ml 100U1/ ml 


ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 


ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala SC 16 ml 40 UL; ml 


5 fiale SC 10 m|40 Ulkj/mi 


ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala SCA000 VI 10 MI 


ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 


5 fiale SCA/0 ml 100UI/ ml 


MONOTARD 
NOVO NORDISK A/S 


MONOTARD 


NOVO NORDISK A/S 


MONOTARD 
NOVO NORDISK A/S 


MONOTARD 


NOVO NORDISK A/S 


insulina detemir 


gro.laleSc/0m/40Ulimi  — > n irradia iù iii 


1 fiala SC 1.000 Ul 10 ml 


«COMASCO 100 UA a Pin ie e 


LEVEMIR 


NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 


penfill 1 cartuocia 3ML 100UNML 


LEVEMIR 


NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 


penfill 5 cartucce 3ML 100U/ML 


LEVEMIR 


NOVO\NORDISK FARMACEUTICI SpA 


penlill 10 cartucce 3ML 100UVML 


LEVEMIR 


NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 


FLEX 1 penna 3ML 100U/ML 
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LEVEMIR FLEX penna 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 


5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml 


Serie generale - n. 50 


LEVEMIR 


NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 


FLEX 10 penna 3ML 100UI/M 


LEVEMIR 


NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 


1 penna SML 100UI/ML 


LEVEMIR 


NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 


5 penne 3ML 100UN/ML 


LEVEMIR 


NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA 


insulina glulisina 


10 penne 3ML 100ULML 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


AVENTIS DEUTSCH. 


AVENTIS DEUTSCH. 


TIS DEUTSCH. 


APIDRA 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH, 


$ cartucce 3 ml 100 U 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMEH 


4 cartucce 3 ml 100 Ulm 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


5 cartucce 3 ml 100 Ulm 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


GMBH 


6 cartucce 3 ml 100 U 


$ cartucce 3 ml 100 DI 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


9 cartucce=S ml 100 U 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


10 cartuccè 3 mi 100 UlmI 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


1 penna 3 ml 100Ulfm 


APIDRA 


APIDRA 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSGH. 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCI 


. GMBH 


GMBH 


_$ penne3 ml 


100UIMI — 


5 penne sm 


AO0UEI _ 


6 penne 3 ml 100UI/mM 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSC 


 GMBH 


8 penne 3 ml 100Ul/m 


APIDRA 
SANOFI AMENTIS DEUTSC 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSC 


 GMBH 


 GMBH 


9 penne 3 ml 100Ul/m 


10 penne 3 ml 100UUmI 


APIDRA 
SANOFI AVENTIS DEUTSCI 


L GMBH 


1 cartuccia OPTIGLICK 3 ml 100 UmI 
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APIDRA 

SANOFI AYENTIS DEUTSCH. GMBH 3 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ulm 
APIDRA 

SANOH'AXENIIS:DEVITSCA:GMBH 4 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ulm 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 Gartuicse OPTIGLIGK 4 ml 100 Ulim 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 6 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ulim 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 8 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ulm 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 9 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ulm 
APIDRA 

SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 


i insulina umana glergine: 
LANTUS 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 


LANTUS 
SANOF 


LANTUS 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 


LANTUS 
SANOFI 


AVENTIS DEUTSCH. 


AVENTIS DEUTSCH, 


Lo) 
È 
E 


10 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 


1 fiaconcino SC 5 mon UM _ 


2 flaconcini SG 5 ml 100 UlfmI 


10 flaconcini SC 5 ml 100 Ulm 


LANTUS 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMEH 


4 cartucce SC 3 ml 100 Ulfm 


LANTUS 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


5 cartucce SG 300 UI 3 ml 


LANTUS 


SANOFI AVENTIS DEUTSCH. 


GMBH 


LANTUS 


SANOFI 


AVENTIS DEUTSCH. GMBH 


10 cartucce SG 3 ml 100 Ul/mi 


$ penne SC 3 mb 0@UlmiI 


LANTUS 


SANOFI 


AVENTIS DEUTSCH. GMBH 


4 penne SG,3 ml100 Ul/mi 


LANTUS 


SANOFI 


AVENTIS DEUTSCH. GMBH 


opii$ets.perne SC 300 UI 3 ml 


LANTUS 


SANOFI 


AVWENTIS DEUTSCH. 


LANTUS 


LANTUS 


LANTUS 


AVENTI 


LANTUS 


AVENTI 


5 PHARMA SpA 


IS PHARMA SpA 


_T cartuosia SO 1.000 UTO MI 


SC $ cartusco SMIL 10DUIMI 


SC 4 cartucce 3ML 100UIML 


LANTUS 


AVENTI 


5 PHARMA SpA 


opliclik 5_cartucce SC 300 UI 3 ml 


LANTUS 


AVENTI 


5 PHARMA SpA 


LANTUS 


AVENTI 


iS PHARMA SpA 


SG 6 cartucce SMIL 100UIML 


SC 8 cartucce 100UI/ML 3ML 


LANTUS 


AVENTI 


iS PHARMA SpA 


SC 8 cartucce 100UI/ML 3ML 
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SC 10 cartucce 100UI/NIL 3ML 


Serie generale - n. 50 


Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi 


dutasteride 
AVODART 
GLAXOSMITHKLINE SpA $0 cps 0,5 rg 
AVODART 
GLAXOSMITHKLINE SpA 90 cos 0,5 rg 
DUAGEN 
GLAXO ALLEN SpA 30 cps 0,5 1g 
DUAGEN 
GLAXO ALLEN SpA 90 cps 0,5 rg 
finasteride 
PROSCAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 15 cpr riv 5 mg 
FINASTID 
NEOPHARMED SpA 15 cpr riv 5 mg 
PROSTIDE 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 15 cpr riv 5 Me 
GENAPROST 
IST.GENTILI SpA 15 cpr riv 5 mg 
PROPECIA 
MERCK SHARP & DOHME SpA 7 cpr riv 1 mg 
PROPECIA 
MERCK SHARP & DOHME SpA 28 cpr 1 ma 
PROPECIA 
MERCK SHARP & DOHME SpA 30 cpr 1 mg 
PROPECIA 
MERCK SHARP & DOHME SpA 84 cpr 1 mg 
PROPECIA 
MERCK SHARP & DOHME SpA 98 cpr 1 mg 
PILUS 
IST.GENTILI SpA 7 cpr rivi.mg 
PILUS 
IST.GENTILI SpA 28.cprfiv 1 me 
PILUS 
IST.GENTILI SpA 20 cpr riv 1 me 
PILUS 
IST.GENTILI SpA 84 cpr riv 1 me 
PILUS 
Piotr... f%_ Loi nia tdeeetin 
FOLIANS 
NEOPHARMED SpA 7 eprrivi mg 
FOLIANS 
NEOPHARMED SpA 28 cpr riv 1 mg 
FOLIANS 
NEOPHARMED SpA 30 cpr riv 1 me 
FOLIANS 
NEOPHARMED SpA 84 cpr riv 1 me 
FOLIANS 
NEQPHARMED SpA 98 cpr riv 1 me 
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Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori PERE, | 
adrenergici, singoli e in associazione 


clenbuterolo 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


80 cpr 10 meg 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


$0 cpr 0,02 mq 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


forte scir 120 ml 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


SPIROPENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


SPIROPENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


BRONCODIL 
EPIFARMA Srl 


BRONCODIL 
EPIFARMA Srl 


sci 200 ml 


20 cpr 10 meg 


scie 200 ml 0,2mg 


CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


20 cpr 0,02 mq 


CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


scie 150 ml 


CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


aerosol 28m {200inal), 


CONTRASMINA 
FALQUI PRODOTTI FARMAC. Spà 


30 cpr 20 meg 


CONTRASMINA 
FALQUI PRODOTTI FARMAC. SpA 


eci” 100 mi 


PRONTOVENT 
SALUS RESEARCHES SpA 


s0,cpr 902 mg 


PRONTOVENT 
SALUS RESEARCHES SpA 


£ci° 200 ml 0,1% 


PRONTOVENT 
SA RESEA ESS 


FLUIRES 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


FLUIRES 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 
i fenoterolo 


DOSBEROTE G 200 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 
DOSBEROTEC 
BOEHRINGER(INGELHEIM ITALIA 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


aer 300d 200mceg 


SCITEOONM ro in i iii iii 


git os/inal 20 ml 0,1% 


DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


BETASA GONISTI 
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DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 80cps c/inalatore 
DOSBEROTEC 0,5 UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA ser 201 1d 
DOSBEROTEC 1,25 UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA aer 20t 1d 
DOSBEROTEC 
BOEMRINGER INGELMEIM ITALIA nebul fl 20mI 0,5% 
DOSBEROTEC 100 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA soluz inal 100 meg 10 ml 
DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA aerosol fl 20mI 
FENOPREL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA spray 15g 2C0inal. 
FENOPREL 100 
CHIESI FARMACEUTICI SpA aerosol 159 200er 

fenoterolo + ipratropio bromuiiro 
IPRAFEN 

| CHIESI FARMACEUTICI SPA sospinal 300erog 100 meg +40me9 ON 

IPRAFEN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluzxinal.20mI 
DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 300 erog 40 Meg + 100 meg 15 ml aerosol 
DUOVENT MITE 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA inal 5ml 300d 
DUOVENT UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 20 fiale aerosol 4 ml 
DUOVENT MITE UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 20 fiale aerosol 4ml 0,1 mg + 0,25 mg 
DUOVENT MITE 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA sospxinal10mI 20-+ 50mcg 
EFDUO 
IST.DE ANGELI Srl aerosol dosato 15mI 

formoterolo 
FORADIL 
NOVARTIS FARMA SpA polv.3dcps 12meg + inal 
FORADIL 
NOVARTIS FARMA SpA 80 cps 12 meg polv inal 
FORADIL 
NOVARTIS FARMA SpA soluz inal 100 dosi 12 meg 
EOLUS 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA polv 30cps 12meg + inal 
EOLUS 
SIGMATALU IND.FARM.RININITE SpA 60 cps 12 meg polv inal 
EOLUS 
SIGMATAU IND'FARM.RIUNITE SpA sosp inal 100 dosi 12 meg 


OXIS TURBOHALER 4,5 
1 STRAZENEO SPS 60 desi polvinal 


OXIS TURBOHALER 9 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi polv inal 


OXIS TURBOHALER 4,5 


ASTRAZENECA SpA Sinal 60d 
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OXIS TURBOHALER 9 


ASTRAZENECA SpA Sinal 60d/in 

ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 12mcg 60d 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 12meg 100d 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 6meg 100d 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 6meg 120d 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA ______oluz inal 100 dosi 12.meg 0 —_a2© o_o-_-;-_ € _ rrP—_r_———— th. Ti n e 
ATIMOS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 12mee 120d 
BOREAX 

PROMEDICA Sr polvxinal 60erog 12meg 
BOREAX 

PROMEDICA $r polvxinal 100erog 12meg 
BOREAX 

PROMEDICA Sr solxinal 100erog 6mog 
BOREAX 

PROMEDICA Sr solxinal 120erog 6mog 
BOREAX 

PROMEDICA Sr solxinal 100erog 12meg 
BOREAX 

PROMEDICA Sr solxinal 420erog 12mog 
LIFEROL 

MASTER PHARMA Sr polvxinal 60crog 12meg 
LIFEROL 

MASTER PHARMA Sr polvxinal100erog 12Mèg 
LIFEROL 

MASTER PHARMA Srl solxinal 100erdg*6mcg 
LIFEROL 

MASTER PHARMA:SI ppi cr SOMMARIO SMEG: ii it cirie cirie iii ni iii 
LIFEROL 

MASTER PHARMA Sr soluzéinal 100 dosi 12 meg 
LIFEROL 

MASTER PHARMA Srl Solkinal 120erog 12mcg 
ICARUS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA ________polvainal 60erog 12mMeg 
ICARUS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA (a polvinal 100610g AME 
ICARUS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 100erog 6meg 
ICARUS 

CHIESI FARMACELTICI SpA solxinal 120erog 6mcg 
ICARUS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 100erog 12meg 
ICARUS 

CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 120erog 12meg 
FERONAL 

FARMA 1 Srl 60 cps 12 reg polv inal 
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FERONAL 
FARMA 1 Srl 100 cps 12 mcg polv inal 
LEVOVENT 
GENETIC SpA 60 cps 12 rreg polv inal 
LEVOVENT 
GENETIC SpA 100 cps 12 meg polv inal 
EVERVENT 
N&P Srl 60 cps polvere 12 meg + erogatore 
EVERVENT 
N&P Srl 100 cps polvere 12 mog + erogatore 
FORTASINT 

SL nai _— _coiii 
FORTASINT 
P.R.C. Srl 100 cps polvere 12 meg + erogatore 
FORMOTEROLO EG 
EG SpA 60 cps 12 meg + erogatore 
FORMOTEROLO EG 
EC SpA 100 cps 12 meg 
FORMOTEROLO BI 
BIOSUD Srl 60 cps polvere 12 meg 
FORMOTEROLO BI 
BIOSUD Srl 100 cps polvere 12 meg 
FOROTAN 
PANTAFARM Srl 60 cps polvere 12 meg + erogatore 
FOROTAN 
PANTAFARM Srl 100 cps 12 meg + erog polv inal 
KUROVENT 
ITALCHIMICI SpA 10 cps polvere 12 meg + inalatoto 
KUROVENT 
ITALCHIMICI SpA 20 cps polvere 12 meg inalatore 
KUROVENT 
ITALCHIMICI SpA 30 cps polvere T2.meg + inalatore 
KUROVENT 

LITRICHIMICI SpA —_—____‘“‘—“——“—’ SOcpspélveretemeg+inalatore 
KUROVENT 
ITALCHIMICI SpA 60 cps.polvaere 12 meg + inalatore 
KUROVENT 
ITALCHIMICI SpA 100 cps polvere 12 mcg + inalatore 
KUROVENT 

i ITALCHIMICI SpA“ Y° 120cpspolvere i2meg+inalatore 

KUROVENT 

LITRICHIMICI SpA (N 1800pepolvere 12 meg+inalatoro 
KUROVENT 
ITALCHIMICI SpA 200 eps polvere 12 mcg + inalatore 
KUROVENT 
ITALCHIMICI SpA 200 cps polvere 12 Meg + 4 inalatori 
KUROVENT 
ITALCHIMIGI.SpA 100 cps polvere 12 meg + 2 inalatori 
KUROVENT: 
ITALGHIMICI SpA 500 cps polvere 12 meg + 50 inalatori 
KUROVENT 
ITALEHIMICI SpA 50 cps 12 meg 
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KUROVENT 

ITALCHIMICI SpA 60 cps 12 mog 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC, SpA 10 cps polvere 12 meg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 20 cps polvere 12 meg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cps polvere 12 meg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC, SpA 50 cps polvere 12 mcg + inalatori 
WINDEROL 

_VALEAS IND.CHIMFARMAC SPA 56cps polvere 12 meg+ inalatore RR 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 60 cps polvere 12 meg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 100 cps polvere 12 mog + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIMFARMAC. SpA 120 cps polvere 12 meg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 180 cps polvere 12 meg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 200 cps polvere 12 meg + inalatore 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 100 cps polvere 12 meg + 2 inalatori 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 200 cps polvere 12 mog + 4 inalalori 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 500 eps polvere 12 meg + 50 inalatori 
WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 50 cps 12 meg 

WINDEROL 

VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 60 cps 12 mog 

“tormatorolo » biudiesonide ||} / |} {N °°° 

SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 60 dosin160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 

n! iL _r‘‘@&% 10 menad 60 dosi 160/45 meg polv 
SYMBICORT 
n rus ill li 

SYMBICORT 

SYMBICORT 

__ASTRAZENECA SpA _* “________1&monod6 cosi 160/45 mogpolvinal oil ili i 

SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 120 dosi 150/4,5 mog polv inal 
SYMBICORT, 

ASTRAZENECA SpA 8 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 2 manod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 10 manod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 18 monod 120 dosi 160/4,5 meg pol inal 
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SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 320/9_ mcg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 3 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 10 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 18 inalatori 60 dosi 320/9 mca 
SINESTIC 

__BOFUTURA PHARMA Sl 60dosit6045megpovinl tt i ld 0 l,&G 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 10 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 3 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 2 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 18 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 3 moanod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 2 monod 420 dosi 160/4,5 meg paly ina 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA srl 10 monod 120 dosi 160/4,5 meg/polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 18 manod 120 dosi 160/4,5/mcg pol inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 1 monod 60 dg3Î,60/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 

__SIMESA SpA _____‘’— {Omonde&gbwosi {6045 megpolvinal 
ASSIEME 
SIMESA SpA Z/Mohiod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 2monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 

cs SIMESÀ SPA ____— 18monod60dosit6045megpolvinal 

ASSIEME 

__SIMESA SpA (N 120erog 160/48 megaerosoi e 
ASSIEME 
SIMESA SpA 3 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 2 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 18 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 1 inalatore 60 dosi 320/6 meg 
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ASSIEME 
SIMESA SpA 2 inalatori 66 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 
SIMESA SpA $ inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 
SIMESA SpA 10 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME 
SIMESA SpA 18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 

ic EE E 5 SR TO cl TTI 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 3 monod 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 10 moanod 60 dosi 80/4.5meg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 18 monod 60 dosi 80/4,5 polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 120 dosi 80/4,5 meg palv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 2 monod 120 dosi 80/4,5 meg poly inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 3 monod 120 dosi 80/4.5 meg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 10 monod 420 dosi 80/4,5 meg pdlv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 18 monod 120 dosi 80/4,5 meg, folv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 320/9mncg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 2 monod 60 dgsi»320/9 meg polv inal 
ASSIEME 

__SIMESA SpA ______‘’—’ $Mmonog'6Qtdesi 920/9 megpolvinal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 19 ménod 60 dosi 320/9 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA formonod 60 dosi 320/9 mea polv inal 
SYMBICORTMITE 


ASTRAZENECA SpA 


60 dosi 80/4.5 mcg polw inal 


SYMBICORTMITE 


ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORTMITE 


ASTRAZENECA SpA 


_&monod 60 dosi 80/4,5 meg polvinal {ll \ \ \\{l 


Zinal 60d 80/4,5 


SYMBICORTMITE 


ASTRAZENECA SpA 


10 monod 600 80/4,5 meg polv inal 


SYMBICORTMITE 


ASTRAZENECA SpA 


18 monod 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 


SYMBICORTMITE 


ASTRAZENECA SpA 


120 dosi 80/4,5 meg polv inal 


SYMBICORTMITE 


ASTRAZENECA SpA 


2 monod 120 dosi 80/45 meg polv inal 


BETA-Z'AGONISTI 
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SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA Sinal 120d 80/4, 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 10 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 18 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 3 monod 60 dosi 80/4,5 neg polv inal 
SINESTICMITE 
__BIOFUTURA PHARMA Srl _———————amonodGOdosi8or4,5 megpolvinal © © VO 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 10 monod 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA 3rl 18 monod 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 1 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 2inal 4200 80/4,5 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl Sinal 120d 80/4,5 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 10inal 120d 80/4, 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 48inal 120d 80/4, 
orciprenalina 
ALUPENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 10 fiale 0,5 mg 1 ml 
; procaterolo 
PROPULM 


SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


«ci 200 ml 0.0005% 


PROPULM 10 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


aeros dos;200erog 


PROPULM 25 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


200, er09 aerosol 


PROCADIL 
RECORDATI SpA 


30 cpr 0,05 mg 


PROCADIL 
RECORDATI SpA 


sci 200 ml 0,5% 


PROCADIL AEROSOL 
RECORDATI SpA 


200 erog 10 meg 10 ml 


MIOLENE 
IST.LUSOFARMAEO BITALIA SpA 


20 cpr 10 mg 


MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


6 fiale IM 10 mg 2 ml 


MIOLENE 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 


a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
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VENTOLIN concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 200 erog 100 mog a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTOLIN concentrazione di salbutamolo nelle urine*Superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA IL ibi a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
30 cps 6 mg control 
VENTOLIN concentrazione di salbutamolo rielle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA } 200 mi 0,024% a 1000 ng/mi sono considerate anabolizzanti 
3 sci mi 0,024% 
VENTOLIN 100 concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA {O fiale EV 100 5nl a 1000 ngfmi sono considerate anabolizzanti 
di lale meg 5 
VENTOLIN 500 concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA 10 fiale IM 500mcg 1 ml a 1000 ng/ml sontconsiderate anabolizzanti 
VENTOLIN DISKUS concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA 60 erog 200 mcg polv inal a 1000 ng/ml seno considerate anabolizzanti 
BRONCOVALEAS concentraziorie di salbutamalo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA {420 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
hi i a sci. 
BRONCOVALEAS Concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 200 erog aerosol 44000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
BRONCOVALEAS Concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA soluz nebul “5 ml 500 mg/100 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
BRONCOVALEAS concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 25002 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
ù ; 5 cpr 2 mg 
BRONCOVALEAS concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
o ; : i 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA sosp inal 200 erog 100 mog a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTOLIN ESPETTOR. concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
GLAXOSMITHKLINE SpA 20 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
cps 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA {vedo a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
230 cpr 2 my 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA SO cpr 4 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
30 cpr 4 mg 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA sci 200 mM] 0.048% a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 3004 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
aer0so 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA inafioo 200 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
bilie — | n’ —.i_Ie____c_m—m——_o«(P00000/0/00Q** 
VENTMAX concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soltizinebui 20 fiale 2,5 mq 2 MI a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTMAX concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore 
7 ; . o 
CHIESI FARMACEUTICI SpA Soluz nebul 20 fiale 5 mg 2 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VOLMAX concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore 
i GIAXO ALLEN SPA VV socpramarilescio prolungato “| *OPOmotm sono conelderate anabolizzanti 
VOLMAX concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore 
7 ; ; i 
GIAXO ALLEN SpA (NY © socpremprilascio prolungato / /“/|/|/S/S-S-S-È*ST TONO MAP sono considerate anabolizant 
SALBUFAX concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore 
MASTER PHARMA Srl 200d a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
aeros 
SALBUFAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
MASTER PHARMACSHI 400 erog aerosol avtohaler a 1000 na/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTMAX JET concentrazione di salbu tamolo nelle urine superiore 
CHIESI FARMACEUTICI SpA aeros 2004 100meg a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
SALBUJET concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA' Srl dos.200ina1100 a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
aer dos.200inal100meg 
SALBUTAMOLO PL. cocaina sono di salbutamolo nelle urine superiore 
PLIVA-PHARMA SpA 30 cps 4 mg rilascio prolungato a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


BETA-Z'AGONISTI 


__ Dn_- 


1-3-2007 


SALBUTAMOLO PL. 
PLIVA PHARMA SpA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


30 cps 8 mg rilascio prolungato 


Serie generale - n. 50 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


SALBIDREX 
ORION CORPORATION (Fl) 


easyhaler 100megid 


concentrazione di salbutamolo nelle urine Superiore 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


SALBUTAMOLO TAIFUN 
LEIRAS OY 


200 dosi 50 meg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
a 1000 ng/ml sono considerate ‘anabolizzanti 


SALBUTAMOLO TAIFUN 


concentrazione di saloutamelo nelle urine superiore 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


soluz nebul 20 fiale 075 mg + 20 fiale 0,5 mg 


LEIRAS OY 200 dosi 106 meg 
salbutamolo + beclometasone : 
CLENIL COMP concentrazionetdissalbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA Sr sosp inal 200 erog 50 meg + 100 mcg a 1000 ng/ml sohò considerate anabolizzanti 
CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA Sr polv 80d 20(+400m6 a 1000 na/miSono considerate anabolizzanti 
CLENIL COMP esnesntrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA Srl palv 80d 100+200me a 1000/ng/ml sono considerate anabolizzanti 
HH 
CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA Sr sosp nebul 10 fiale 0,8 mg + 1.6 mg 21 & 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA Srl sosp inal 200 erog jet 250 meg + 100 meg a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA Srl sosp inal 200 crog jet 50 meg + 100 meg a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA Srl 201 2ml 0.8+1 8ma a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
Li fall 
JETBES MITE concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA Srl aerosol 200er0g a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
JETBES concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
PROMEDICA Srl serosol 200d 250+100mcg a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
salbutamoio + fiunisolide 
PLENAER concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 


a 1000 ng/mi sono considerate anabolizzanti 


PLENAER 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


100 erog 25/îmg + 10 mg aerosol 


concentrazione di saloutamolo nelle urine superiore 
a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


salbutamolo + ipratropio bromuro 


BREVA 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


200 étog aerosol 


concentrazione di salbutamol 
a 1000 ng/ml sono considerai 


lo nelle urine superiore 
te anabolizzanti 


BREVA concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 2: 08/ nebul 15 ml a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
COMBIVENT concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore 


BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


aerosol 5ml 100inal 


a 1000 ng/ml sono consideral 


te anabolizzanti 


COMBIVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITACA 


COMBIVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM. ITALIA 


salmeterolo 


aerosol 10m 200inal 


neb 20fl 2,51 1d 


concentrazione di salbutamo] 
a 1000 ng/ml sono considera 


lo nelle urine superiore 
te anabolizzanti 


concentrazione di salbutamo 
a 1000 ng/ml sono consideral 


lo nelle urine superiore 
te anabolizzanti 


SEREVENT SOSPXINAL 
GLAXOSMITHKLINE'SpA 


sosp inal 120 erog 25 meg 


SEREVENT DISKUS 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi 50 meg polv inal 


ARIAL 
DOMPE" FARMACEUTICI SpA 


sospxinal 60er0g 25mceg 


ARIAL 
DOMPE” FARMACEUTICI SpA 


inal 28d 50rreg 
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ARIAL DISKUS 
DOMPE' FARMACEUTICI SpA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


60 dosi 50 rrcg polv inal 


Serie generale - n. 50 


ARIAL 
DOMPE' FARMACEUTICI SpA 


sosp inal 120 erog 25 meg 


SALMETEDUR 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


sospxinal 60er25meg 


SALMETEDUR 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


inal 28d 50rreg 


SALMETEDUR DISKUS 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


SALMETEDUR SOSPXINAL 
A.MENARINI IND.FARA.RIUN.Sr! 


salmeterolo + fluticasone 
SERETIDE DISKUS 50/100 


- LSOSp Malt20'erogiso mig. — | ul uil uu 


60 dosi 50 reg polv inal 


GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/250 
GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/500 
GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 


GLAXOSMITHKLINE SpA 


SERETIDE DISKUS 50/250 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


__0 dosi povinal 


60 dosi polv inal 


SERETIDE DISKUS 50/500 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 dosi polv inal 


SERETIDE DISKUS 50/100 


GLAXOSMITHKLINE SpA Sinal50 
SERETIDE DISKUS 50/250 
GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 
SERETIDE DISKUS 50/500 
GLAXOSMITHKLINE SpA Sinal60 


GLAXOSMITHKLINE SpA 


s0sp inal 420 erog 25/50 mog 


sosp ÎMal 120 erog 25/125 meg 


ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


ALIFLUS DISKUS 50/500 

MENARINI INTERNAT. O.LS.A 
ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNATSO.L.S.A 


J_inal 284 


sMal280) rio ili iii iii 


inal 28d 


60 dosi polv inal 


ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT, O.L.S.A 


60 dosi polv inal 


ALIFLUS DISKUS 50/500 
MENARINMINTERNAT. ©.L.S.A 


ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


60 dosi polv inal 


3 inalatori 60 dosi polv inal 


ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


Sinal60d 


dI (RE TA ZAGONISTI 
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ALIFLUS DISKUS 50/500 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A Zinal80d 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A sosp inal 120 erog 25/500 meg 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A sosp inal 120 erog 25/125 meg 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 


sosp inal 120 erog 25/250 meg 


BRICANYL 
ASTRAZENECA SpA 


200 dosi polv inal 


BETA-ZAGONISTI 
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Inibitori della aromatasi 


aminogiutetimide 


ORIMETEN 
NOVARTIS FARMA SpA 40 cpr 250 mg 


anastrozolo 
ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED {GB} 


28 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 30 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB! 84 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 20 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 


ASTRAZENECA UK LIMITED (GBi 100 cpr 1 mg 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 300 cpr 1 mg 


@exemestan 

AROMASIN 

PFIZER ITALIA Sr 15 cpr riv 25 ma 
AROMASIN 
PFIZER ITALIA Srl 20 cpr riv 25 mg 
AROMASIN 
PFIZER ITALIA Sr 30 cpr riv 25 mg 
AROMASIN 
PFIZER ITALIA Sr 90 cpr riv 25 mg 
AROMASIN 
PFIZER ITALIA Sr 100 cpr riv 25 mg 


AROMASIN 
PFIZER ITALIA $r 120 epr riv25 mg 


formestan 
LENTARON 
NOVARTIS FARMA SpA depol IM fiala 250mg + liala 


LENTARON 
NOVARTIS FARMA SpA IM 6fiale 250mg + Bfiale solv 


letrozolo 


FEMARA 
NOVARTIS FARMA SpA 30 cpr riv 2,5 mg 


FEMARA 
NOVARTIS FARMASS ph 100 cpr riv 2.5 mg 


Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni 
 raloxtfene. 


EVISTA 
ELJ-EIbLY NEDERLAND BV 


14 cpr riv 60 mg 


EVISTA 
ELLLILLY NEDERLAND BV 


28 cpr riv 60 mg 


0 AGENIICONATIIVITA ANTIESTROGENIGA 
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EVISTA 

ELI LILLY NEDERLAND BV 84 cpr riv 60 mg 
EVISTA 

ELI LILLY NEDERLAND BV 100 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 14 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 28 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 100 cpr riv 60 mg 


OPTRUMA 
ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 


CCIE, SIRIA AA 


tamoxifene 

NOLVADEX 

= ASIRAIENECA SPA 80 pr riv fm N 
NOLVADEX D 
ASTRAZENECA SpA 20 cpr riv 20 mg 
KESSAR 

Le SNONSERERRA MONA), a n re SOSIA, ir price NI e e ii ie te e ta 
KESSAR 
ORION CORPORATION (Fl) 30 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 20 mg 
LEDERTAM 10 
W'YETH LEDERLE SpA 30 cpr 10 mg 
LEDERTAM 20 
W'YETH LEDERLE SpA 30 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE SANDOZ 
SANDOZ SpA 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE SANDOZ 
SANDOZ SpA 20 cpr 20,mg 
TAMOXIFENE RAT. 
RATIOPHARA GMBH 30 cprriv 40 mg 
TAMOXIFENE RATIO. 
RATIOPHARM GMBH 20 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE EG 
TAMOXIFENE EG 

Loi EGSPA I  e@oprriveomg 
NOMAFEN 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 80 cpr riv 10 mg 
NOMAFEN 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 20 cpr riv 20 mg 
TAMOXIFEN REMEDIA 
REMEDIA Srl 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFEN REMEDIA 
REMEDIA Srl 20 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE PHT 
MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl 80 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE PH&T 
MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl 30 cpr 20 mq 
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TAMOXIFENE PHT 
MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl 20 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE MONT. 
MONTERESEARCH Srl 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXIFENE MONT. 
MONTERESEARCH Srl 20 cpr riv20 mg 
MILLENIUM 
PHARMATEX ITALIA Srl 30 cpr 10 mg 
MILLENIUM 
PHARMATEX ITALIA Srl 30 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE SEGIX 
SEGIX FARMA Srl 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXIFENE SEGIX 
SEGIX FARMA Srl 20 cpr riv 20 mg 
TAMOXIFENE SEGIX 
SEGIX FARMA Srl 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE SEGIX 
SEGIX FARMA Srl 20 cpr 20 mg 
TAMOXENE 
LISAPHARMA SpA 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXENE 
LISAPHARMA SpA 20 cpr riv 20 mg 
TAMOXIFENE BIG 
TAD PHARMA ITALIA Srl 80 cpr riv 10 mg 
TAMOXIFENE BIG 
TAD PHARMA ITALIA Srl 20 cpr riv 20 mg 
XENAFEN 
SIGMATAU GENERICS SpA 80 opr riv 40 mg 
XENAFEN 
SIGMATAU GENERICS SpA 80 pr riv 20 mg 

toremifene 

FARESTON 


ORION CORPORATION 


30 cpr 60,mg 


FARESTON 
ORION CORPORATION 


100 cpr6o/mg 


Altri antiestrogeni 


ciclofenti 
NEOCLYM 
MARVECSPHARMA SE2VICES Srl 


30 cpr 200 mg 


clomifene 


CLOMID 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


10 cpr 50 mg 


PROLIFEN 
EFFIK ITALIA Spa 


10 cps 50 my 


SEROFENE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


s0 cpr 50 mg 


“ fulvestran».. 


FASLODEX 
ASTRAZENECA UK Ltd 


1 siringa IM 5 ml + 1 ago 
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Diuretici osmotici 
RECENTE] ; ; ga 
ISOTOL 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 1 flacone 250 ml 20% 
ISOTOL 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 4 flacone EV 500 ml 20% 
MANNISTOL 
BIEFFE MEDITAL SpA soluz 250 ml 20% 
MANNISTOL 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 flacone 500 ml 20% 
GLICINA MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 1 sacca 3.000 ml 
GLICINA MANNITOLO 
GALENICA SENESE Sr 1 sacca 5.000 ml 
MANNITOLO 
GALENICA SENESE $r 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 
GALENICA SENESE $r 1 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 
GALENICA SENESE Sr 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 
GALENICA SENESE $r 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 
GALENICA SENESE Sr 1 Hacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 
__GALENICA SENESE Srl flacone 250 mligRi N 

MANNITOLO 

REN PENDE ri i f flacone 800 MIN8% 
MANNITOLO 
MANNITOLO 
SALF SpA lacome 500 ml 5% 
MANNITOLO 
SALF SpA lacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 
SALF SpA lacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 
SALF SpA lacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 
SALF SpA lacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 
SALF SpA lacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 
SALF SpA sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO 

E Sr, i libacca bimbi a ilaele etc 
MANNITOLO 
SALF SpA 1 flacone 100 ml 5% 


°° DIURETIGIE AGENTI MASCHERANTI. 
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MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA LI.M. SpA flacone 1.000 ml 5% 
MANNITOLO 
SALF SpA flacone 100 m|5% 
MANNITOLO 
SALF SpA flacone 1.000 ml 10% 
MANNITOLO 
SALF SpA sacca 250 ml 10% 
MANNITOLO 
SALF SpA sacca 500 ml 10 % 
MANNITOLO 
MANNITOLO 
SALF SpA 1 sacca 250 ml 18% 
MANNITOLO 
SALF SpA 1 sacca 500 ml 18% 
MANNITOLO SODIO CL 
SALF SpA 1 flacone 500 ml 
MANNITOLO SODIO CL 
SALE SpA 1 flacone 500 ml 
MANNITOLO SODIO CL 
SALF SpA 1 flacone 250 ml 
MANNITOLO SODIO CL 
SALF SpA 1 flacone 1.000 ml 
GLICINA MANNITOLO 
SALF SpA 1 sacca 3.000 m 
GLICINA MANNITOLO 
SALF SpA 1 sacca 5.000 m 
MANNITOLO SORBITOLO 
SALF SpA 1 sacca 3.000 ml 0,54% + 2,7% 
MANNITOLO SORBITOLO 
SALF SpA sacca 5.000/fihg,54 % + 2,7% 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA flacon&50mi50, 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA flacone 100 m|5% 
MANNITOLO 


PIERREL MEDICAL CARE SpA 


flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 


MANNITOLO 


PIERREL MEDICAL CARE SpA 


Î flacone 1.000 ml 5% __ 


MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE.SpA 1 flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL.CARE SpA 1 flacone 100 MI 10% 
MANNITOLO 


PIERREL MEDICAL CARE SpA 


lacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 


lacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 


lacone 1.000 ml 10 % 
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MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA lacone 50 ml 18% 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA lacone 100 Ml 18% 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA lacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA lacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA lacone 1.000 ml 1826 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 20 flaconi 500 Ml 5% 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 20 flaconi 500 ml 10% 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 30 flaconi 100 ml 18% 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 24 flaconi 250 ml 1896 
MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 20 Îlaconi 500 ml 18% 
MANNITOLO SORBITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 1 sacca 3.000m 
MANNITOLO SORBITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 4 sacca 5.000 m 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALLA SpA 4 flacone 50 ml 5% 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA flacone 500 15% 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA flaconéM.000" ml 5% 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 

FRESENILIS KABI ITALIA SpA lacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


MANNITOLO 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 50 MI 18% 
MANNITOLO 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


lacone 100 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


lacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


lacone 500 ml 18% 
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MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA flacone 1.000 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA sacca 250 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA sacca 500 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA sacca 100 ml 5% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 sacca 1.000 ml 5% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 sacca 250 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 sacca 500 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 sacca 1.000 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 Îlacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 sacca 1.000 ml 19% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 250 MfilM.8% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALLA SpA 1 flacon500*M] 19% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 24 flaconi 250 ml 109/100 ml 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20flaconi 500 ml 100/100 ml 
MANNITOLO 

Ea FRESENIUS KABI ITALIA SpA Y 4Qflaconi 00m 189/100 Mi 
MANNITOLO 

__FRESENIUS KABIITALIA SpA (4 24flaconi2z5omi189/M00 MI 

MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20 flaconi 500 ml 18 9g /100 ml 
MANNITOLO 
MONICO SpA 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 
MONICO SpA 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 
MONICO SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 
MONICO SpA 1 flacone 500 ml 10% 
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MANNITOLO 
MONICO SpA lacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 
MONICO SpA lacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 
MONICO SpA lacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 


BIEFFE MEDITAL SpA 


lacone 100 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 


lacone 250 ml 5% 


BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 


BIEFFE MEDITAL SpA 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 4 sacca 100 ml 5% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 4 sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 4 sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 sacca 1.000 ml 5% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 sacca 100 ml 10% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA sacca 250 ml'‘10% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA sacca/S00MI"10% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA acta 1.000 MI 10% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA flacone 50 ml 18% 
MANNITOLO 

____BIEFFE MEDITAL SpA Yi icone fmi _ O 
MANNITOLO 


facone:S00:mi8re >. rr iii iii 


BIEFFE MEDITAL $pA 1 sacca 100 ml 18% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 sacca 250 MI 18% 
MANNITOLO 


BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 500 ml 18% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 1.000 ml 18% 


MANNITOLO BIEFFE 


BIEFFE-MEDITAL SpA 


18% 30 flaconi 250 ml 
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MANNITOLO 
PANPHARMA Srl lacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 
PANPHARMA Srl lacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 
PANPHARMA Sr lacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 
PANPHARMA Sr lacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 
PANPHARMA Sr lacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 
MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA LIM. SpA 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 4 flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA flacone 100 MN5% 
MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA flacon© 250 5% 
MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA flacone 1.000 ml 5% 
MANNITOLO 

Di FUROSPITAL SPA iffaconespomiso © __________. 
MANNITOLO 
MANNITOLO 
EUROSPITAL SpA 1 flacone 500 ml 18% 
GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITAUMA SpA 1 sacca per irrigazioni 3.000 ml 
GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca per irrigazioni 5.000 ml 
GLICINA.MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 3.000 ml 
GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 5.000 ml 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


1 flacone 3000 ml 0,54% + 2,7% 


Serie generale - n. 50 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 5000 ml 0,54% + 2,7% 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


3.000 ml sacca 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


5.000 ml sacca 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


MANNITOLO 


IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


flacone 50 ml 5% 


A fesoneHioo mio, irc 


MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 100 ml 5% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 1000 ml 5% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 Mlacone 50 ml 40% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 


IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


flacone 500 .MM,.0% 


MANNITOLO 


IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


sacca 250 ml 10% 


sacca 500 ml 10% 


1 sacca tomo ——*«*"=*-o_G— 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD/Srl 


sacca 1000 ml 10% 


Ffiacone So mi iis: > i rire ii ia 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA INDRIC.SUD Srl 1 flacone 250 Ml 18% 
MANNITOLO 


IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


lacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


1 sacca 100 ml 18% 


MANNITOLO 
IRISSBIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


1 sacca 250 ml 18% 
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MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl sacca 500 ml 18% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl sacca 1000 ml 18% 
GLICINA MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl sacca 2.000 Mm 
GLICINA MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl sacca 3.000m 
GLICINA MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl sacca 4.500 m 
GLICINA MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 5.000 m 
GLICINA MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 6.000 m 
MANNITOLO SORBITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 2000 m 
MANNITOLO SORBITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 3000 m 
MANNITOLO SORBITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 4500 m 
MANNITOLO SORBITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 5000 m 
MANNITOLO SORBITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 8000 m 
MANNITOLO 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 4 flacone 50 ml 5% 
MANNITOLO 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 1 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone 500 IfiN5% 
MANNITOLO 

LDB {LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flaconéM.000"mI 5% 
MANNITOLO 

LDB [LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA flacone S0 ml 10% 
MANNITOLO 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI}SpA flacone 100 ml 1026 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


MANNITOLO 
LDB {(LAB.DIACO BIOMEDICALINSpA 


MANNITOLO 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 1 flacone 1.000 ml 10% 
MANNITOLO 

LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 1 flacone 50 ml 18% 
MANNITOLO 


LDB {(LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


lacone 100 ml 18% 


MANNITOLO 
LDB (LABIDIACO BIOMEDICALI)SpA 


lacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
LDBMEAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


lacone 500 ml 18% 
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MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | flacone 1.000 ml 18% 
n alga 

Tiazidi 

butizide + metildopa 
SALUDOPIN ancha effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 50 conf 250 mg + 1 mg 

idroclorotiazice 
ESIDREX ancha effelto maseherante 
NOVARTIS FARMA SpA 20 cpr 25 mg 
IDROCLOROTIAZIDE A. anche effello mastherante 
A.D.PHARMA 2000 Srl 30 cpr 50 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anche effelto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 20 cor 25 mg 
IDROCLOROTIAZIDE afighe effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 25 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 500 opr 25 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 1000 cpr 25 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anchs effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 20 cpr 50 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 50 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 50 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 1000 cpr 50 mg 
IDROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 
BELTAPHARM SpA 1000 cpr 25 mg 
IDROCLOROTIAZIDE ancha effetto mascherante 
BELTAPHARM SpA 1000 cpr 50,6nà 

idroclorotiazide « benazepril 
CIBADREX anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 14 cpisriv 5 mg + 6,25 mg 
CIBADREX anche effelto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA Adcpr riv 10 mg + 12,5 mg 
CIBADREX anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 14 cpr riv 20 mg + 25 mg 
CIBADREX anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 28 cpr riv 10.9+12,5 mg 
ZINADIUR 10 anch effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 
ZINADIUR anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 14 cpr riv 5/6,25 mg 
ZINADIUR anchs effetto mascherante 
ERREKAPPA_EUROTERAPICI SpA 14 cpr riv 20/25 mg 
ZINADIUR anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 28 cpr riv 10/12,5 mg 
TENSADIUR anche effetto mascherante 


h:B.NeSAVIO Srl 


_.. 14 opraiv Sv6.e5mg 
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TENSADIUR anche effetto mascherante 
1.3.N. SAVIO Srl 14 cpr div 16 mg+ 125 mg 
TENSADIUR anche effetto mascherante 
1.8.N. SAVIO Srl 14 opr div 20/25 mg 
TENSADIUR ancha effetto mascherante 
LB.N. SAVIO Srl 


28 cpr 10 mg/12,5 mg 


idroclorotiazide + candesartan cilexetil 


RATACAND PLUS 8/12,5 
ASTRAZENECA SpA 


flacone 100 cpr 


anche effetto mascherante 


RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto maschetante 

ASTRAZENECA SpA ir 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effelto maseherante 

ASTRAZENECA SpA 14 cor 

RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA i 15091. _ _ la i _ 
RATACAND PLUS 8/12,5 ariché effetto mascherante 

ASTRAZENEGA SpA BR N 
RATACAND PLUS 8/12,5 anchs effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 30 cpr _ _ ii _ 
RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA UE 
RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 56 001 : — i 
RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 98 cor 

RATACAND PLUS 8/12,5 ancha effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 98 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 ancha effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 100 cpr 

RATACAND PLUS 8/12,5 ancha effelto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 300 cpr 


RATACAND PLUS 16/12,5 
ASTRAZENECA SpA 


anche effetto mascherante 


7 cpr 
RATACAND PLUS 16/12,5 anchs effelto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cof 
RATACAND PLUS 16/12,5 anche effelto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 


RATACAND PLUS 16/12,5 
ASTRAZENECA SpA 


RATACAND PLUS 16/12,5 


anche effetto mascherante 


ASTRAZENECA SpA 000 e CONTA a. 
RATACAND PLUS 16/12,5 anchs effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 50 cpr e _ 
RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 56 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anchs effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 98 cor 

RATACAND PLUS 16/12,5 anchs effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 98 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 100 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 300 cpr 
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flacone 100 cpr 


anche effetto mascherante 
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BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


7 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


14 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


20 cpr 8 mg + 12,5 mq 


ancha effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


28 cpr 8 ma + 12,5 mg 


Soepremg+tdsomg > cu 


56 cpr 8 mg + 12,5 mg 


98 cpr 8 mg + 12,5 mg 


98 cpr 8 mg + 12,5 mg. 


ancha effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anehaleffettotmascherante 


Anghe effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


100 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID anchs effetto mascherante 

TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 200 cpr 8 mg + 125mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 

TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 7 cpr 16 mg + 12,5 ma 

BLOPRESID anche effetto mascherante 

TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 14 cpr 16 mq + 12.5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 

TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 20 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
AKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 28 0pr 16 mg + 125 0 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
AKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 50 cpr 16 mg #12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
AKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 56 cpr Jémo=e12.5 ma 

BLOPRESID ancha effetto mascherante 
AKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 98 cphj6 mg + 12.5 mo 

BLOPRESID anche effetto mascherante 
AKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 190 cpr 16 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto maseherante 
AKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


idroclorotiazide + captopril 


300 cpr 16 mg + 12.5 mg 


ACEDIUR 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD*Srl 


ACEDIUR MITE 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


zoro mg:#:50 Mg. co n 


12 cpr 15 mg + 50 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


ACEPLUS 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


12 cpr 25 mg + 50 mg 


anche effetto mascherante 


AGEPLUS'MITE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


ALPHARMA A.S. 


12 cpr 15 mg + 50 mq 


28 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


ALPHARMA A.S. 


30 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto Mascherante 
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CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ALPHARMA A.S. 


56 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 50 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ALPHARMA A.S. 


60 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ALPHARMA A.S. 


$4 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ALPHARMA AS. 


90 cpr 50 mg + 25 mg 


ancha effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ALPHARMA A.S. 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


ALPHARMA A.S. 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ALPHARMA A.S. 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ALPHARMA A.S. 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ALPHARMA A.S. 


100 cpr 50 mg + 25 mq 


115 eprso mg +29 mg 


120 cpr 50 mg + 25 mg 


168 cpr 50 mg + 25 mg 


180 cpr 50 mg + 25 mg 


ancha effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anehaleffettotmascherante 


Anghe effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
ALPHARMA AS. 


12 cpr 50 mg + 25 mg 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM) 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


12. cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


20 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARA ITALIA Sr 


28 cpr 50 mg + 25 mq 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARA ITALIA Sr 


80 cpr 50 mg + 25 mq 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


50 cpr 50 mg + 25 mq 


anche effetto Mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARAM ITALIA Sr 


60 cpr 50 mq # 25.,mg 


anche effetto mascherante 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 


RATIOPHARM ITALIA Sr 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA Sr 


10 cpin5o mg + 25 mag 


t2cpr 50 ma + 25 mo 


TOCCO Po Md iii 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


ancha effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARA ITALIA Sr 


RATIOPHARA ITALIA Sri 


20 cpr 50 mg + 25 mg 


30 cpr 50 mg + 25 mg 


anchs effetto mascherante 


anche affetto mascherante 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARA ITALIA*$r 


60 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARALITALIA Sr 


50 cpr 50 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 
RATIQPHARM ITALIA Sr 


100 cpr 50 mg + 25 mg 


ancha effetto mascherante 


idroclorotiazide + cilazapril 


INIBACE PLUS 
ROCHE SpA 


14 cpr 5 mg + 12,5 mg 


anche effetto Mascherante 
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INITISS PLUS anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 14 cpr 5 mg + 12,5 mg 
idroclorotiazide + enalapril 
VASORETIC anche effetto mascherante 
MERCK SHARP & DOHME SpA 14 cor 20 mg + 12,5 mg 
CONDIUREN anche effetto mascherante, 
IST.GENTILI SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ACESISTEM anche effetto maschetante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
SINERTEC anche effelto maseherante 
MERCK SHARP & DOHME SpA 14 cpr 20 mg + 6 mg 
GENTIPRESS anche effetto mascherante 
_ISTSENTILI SpA MA cpr amg amg Ze 
NEOPREX arichg effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 14 cpr 20 mg + 6 mg 
‘ Idrocloroilazide + eprosartan 
TIARTAN anche effetto mascherante 
SOLVAY PHARMA SpA 28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg 
TIARTAN ancha effetto mascherante 
SOLVAY PHARMA SpA 56 cpr riv 600 mg + 12.5 mg 
TIARTAN ancha effetto mascherante 
SOLVAY PHARMA SpA 98 cpr riv 600 mg + 12,5 mo 
TIARTAN anchs effelto mascherante 
re: SORNERRMA ORAL, —___ 280 cpr riv 600 mg + 12. e __ 
idroclorotiazide + fosinopril 
ELIDIUR anchs effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBE Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
TENSOZIDE anche effetto Mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBE Srl 14 cpr 20 mg + 125.09 
FOSICOMBI anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 14 cpr 20 mg 4 725 mg 


Idroclorotiazide + Irbesarian 


KARVEZIDE anch effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 28 cp) M50/ma + 12.5 mg 


KARVEZIDE anchs effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 56 cor 150 mg + 12.5 mg 
KARVEZIDE anchs effelto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, ) 98 cor 150mg+ 12,5 mg 
KARVEZIDE anche effetto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 28 cpr 300 mg + 12,5 mg 
KARVEZIDE anche effelto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 56 cor 300 mg + 12,5 mg 
KARVEZIDE anche effelto mascherante 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG —95 cor:300 mg + 12,5 mg 
COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 28 cpr 150 mg + 12,5 mg 
COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI, PHARMA B.M.S. SNC 56 cpr 150 mq + 12.5 mg 
COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 98 cpr 150 mg + 12,5 mg 
COAPROVEL anch effetto mascherante 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 28 cpr 300 mg + 12,5 mg 
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COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 
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56 cpr 300 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 
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COAPROVEL 
SANOFI PHARMA B.M.S. SNC 


98 cpr 300 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + lisinopril 
PRINZIDE anche effetto mascherante, 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ZESTORETIC anche effetto maschetante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 
ZESTORETIC anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 20 mg + 12.5 mg 
ZESTORETIC anche effetto mascherante 
__ASTRAZENECA SPA 4260r20mgai25m9 VT 
NALAPRES arichg effetto mascherante 


MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 


i Idroclorotlazide + losartan 
LOSAZID anche effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 14 cpr riv 50 + 12,5mg 
LOSAZID ancha effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 14cpr riv 100 mg + 25 mg 
LOSAZID ancha effetto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 28 cpr riv 100m9 + 25 ma 
LOSAZID anchs effelto mascherante 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg i i i 
HIZAAR anche effelto mascherante 
MERCK SHARP & DOHME SpA 14 pr riv 50 mg + 12,6 mg 
HIZAAR anche effetto mascherante 
MERCK SHARP & DOHME SpA 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
HIZAAR anche effelto mascherante 
MERCK SHARP & DOHME SpA 28 cpr riv 100 mg 25 mg 
HIZAAR anche effetto mascherante 
MERCK SHARP & DOHME SpA 28 cpr riv 50%mg + Î2,5 mg 
NEOLOTAN PLUS anche effetto mascherante 
NEOPHARMED SpA 14cpr riv50 mg + 12,5 mg 
NEOLOTAN PLUS anche effetto mascherante 
NEOPHARMED SpA 14epr100mg + 25mg 
NEOLOTAN PLUS anchs effetto mascherante 
NEOPHARMED SpA 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
NEOLOTAN PLUS anche effetto mascherante 
NEOPHARMED SpA 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
FORZAAR anche effetto mascherante 
MERCK SHARP & DOHME Sf 14 cpr riv 100 mg + 25 mg 
FORZAAR anche effetto mascherante 
MERCK SHARP & DONMESPÀ —————— 28cprriv100mg+25mg ii. 1g1gi(8‘@0(0 i 

Idroclorotlazide + metlidopa DI Ii 

MEDOZIDE anchs effetto mascherante 


MALESCI 5 pAulST,FARMACOBIOL. 


330 cpr 300 mg + 10 mg 


‘ idroclorotiazide + metoprololo 


SELOZIDE 
PFIZER ITALIA Srl 


anche effetto mascherante 


DIURETICLE AGENTIMASCHE BRANI: 
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idroclorotiazide + moexipril 
FEMIPRES PLUS anchs effelto mascherante 
SCHWARZ PHARMA SpA 14 cpr riv 7,5 mg 
FEMIPRES PLUS anche effetto mascherante 
SCHWARZ PHARMA SpA 14 cor riv 15 mg 
ENULID anche effetto mascherante, 
ROTTAPHARM SpA 14 cpr riv 7,5 mg 
ENULID anche effetto maschetante 
ROTTAPHARM SpA 14 cpr riv 15 mg 


idroclorotiazide + quinapril 


ACCURETIC ancha effetto Mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 

ACCURETIC anchè, effetto mascherante 
PFIZER TALIA SH) 14 cpr riv 20+6,25 mg 

ACCURETIC anche effetto mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 28c pr riv 20mg/12,5 mg 

ACEQUIDE anche effetto mascherante 
RECORDATI SpA 


14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


ACEQUIDE 
RECORDATI SpA 


AGEQUIDE 
RECORDATI SpA 


QUINAZIDE 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


14 cpr 20 mg + 6,25 mg 


28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


QUINAZIDE 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


14 cpr 20 mg + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


anehs effetto mascherante 


anchs effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


QUINAZIDE 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


28 cpr riv20 mg + 12,5 mg 


anche effello mascherante 


MICROQUIDE 
BIQINDUSTRIA FARMACEUTICI Srl 


14 cpr riv 20 + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


GIUVAPRESS anche effetto mascherante 
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI Srl 14 cor 20 méee 6,28 mg 

idroclorotiazide + ramipril 
TRIATEC HCT 2,5 anche effetto mascherante 


SANOFI AVENTIS SpA 


14 cpn2,5 mg + 12,5 mq 


TRIATEC HET 5 ancha effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS SpA Ta cpr Bmg + 25 mo 

UNIPRILDIUR ancha effelto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 

UNIPRILDIUR ancha effetto mascherante 


ASTRAZENECA SpA 


IDROQUARK 2,5 
POLIFARMA SpA 


IDROQUARK 5 
POLIFARMA SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


14 cpr 5 mg + 25 mo 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + telmisartan 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


14 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHELM INTERNATIO 


28 cpr 40 mg + 12.5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


28 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 
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MICARDISPLUS anche effetto mascherante 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 56 cpr 40/12,5 mg 
MICARDISPLUS anche effetto mascherante 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 98 cpr 40/12,5 mg 
MICARDISPLUS ancha effetto mascherante 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 14 cpr 40/12,5 mg 
MICARDISPLUS anche effetto mascherante 
BOEMRINGER INGELMEIM INTERNATIO 28 cpr 80 mg + 12,5 mg 
MICARDISPLUS anche effetto mascherante 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 28 cpr 80/12,5 mq 
MICARDISPLUS anche effetto magcherante 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 56 cpr 80/12,5 mg 
MICARDISPLUS anchafefiettotmMascherante 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


98 cpr 80/12,5 mg 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


Anghe effetto mascherante 


14 cpr 40/12,5 mg 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


28 cpr 40 mg + 12.5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 


anche effetto mascherante 


BAYER HEALTHCARE AG 28 cpr 40/12,5 mg 


PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER HEALTHCARE AG 56 cpr 40/12,5 mg 

PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER HEALTHCARE AG 98 cpr 40/12,5 mg 

PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER HEALTHCARE AG 14 cpr 80/12,5 mg 

PRITORPLUS anche effetto mascherante 
BAYER HEALTHCARE AG 28 cpr 80 mg + 12,5 mg 

PRITORPLUS anche effetto mascherante 


BAYER HEALTHCARE AG 28 cpr 80/12,5 mg 


PRITORPLUS 
BAYER HEALTHCARE AG 


PRITORPLUS 


anche effetto mascherante 


56 cpr 80/12,5/ma 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


anche effetto mascherante 


28 cpr 80 mg+125mg 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


anche effeito mascherante 


anche effetto mascherante 


COTAREG 


NOVARTIS FARMA SpA 


EB epr A60mga: 12,5. Mg: e n. 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SBA 


anche effetto mascherante 


56 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


anche effetto mascherante 


98 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


COTAREG 
NOVARTISFARMA SpA 


anche effetto mascherante 
98 UD cpr riv 160 mg/12,5 mg 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


anche effetto mascherante 


280 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


anche effetto Mascherante 


280 cpr riv 180 mg/12,5 mg 


DIUBRETICLE AGENTIMASCHE BRANI: 


_ 94 


1-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 14 cpr riv 160 mg/25 mg 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 28 cpr riv 160 mg/25 mg 
COTAREG ancha effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 55 cpr riv ‘60 mg/25 mg 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 48 cor riv 160 mg/25 mg 
COTAREG anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 98 cpr riv 160 mg/25 ma 
COTAREG anche effetto magcherante 

NOVARTIS FARMA SpA 280cpriivi60mg25 mg RIT 2 AME A 
COTAREG anchafefiettotmMascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 280 cpr riv 160 mg/25_mg 
COMBISARTAN anghs effelto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 14 cpr 80 mg/12.5 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 28 cpr 80 mig + 12.5mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sri 14 cpr 160 mg/12,5 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 28 cpr 160 mg + 12.5 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 56 cpr 160 ma/12,5 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 98 cpr 160 mg/12,5 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 280 cpr 180 mg/12,5 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 280 cpr 160 mg/12,5/îg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 14 cpr 160 mo/dumg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 28 cpr j60,ma/25 mg 
COMBISARTAN anchs effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 55cph]60 mg/25 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sr 98/cor 160 mg/25 ma 
COMBISARTAN anche effetto maseherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 98 cpr 160 mo/25 mg 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Sf 


£80 epr i60mg/25mo 


anche affetto mascherante 


COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE.SUD Sf 280 cpr 160 mg/25 mo 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 14cpr riv 80 mg/12,5 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 286pr riv 80 mg/12,5 mg 


CORIXIL 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


14cpr 160 mg/12,5 mg 


ancha effetto mascherante 


CORIXIL 
EP BNST.FARMACEUTICO SpA 


28 cpr riv 160 mg + 12.5 mg 


anche effeito mascherante 


DIUBRETICLE AGENTIMASCHE BRANI: 
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CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB ISTFARMACEUTICO SpA 56 cpr 160 mg/12,5 mg 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 98 cor 160mg/12,5mg 
CORIXIL ancha effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 98 cor 160 mg/12,5 mg 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 280 (10x28) cpr 160 mg/12,5 mg 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 280 (20x14) cpr 160 ma/12,5 ma 
CORIXIL anche effetto magcherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 14 cpr 160mg/ 25 mg 
CORIXIL anchaleffettormMascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 28 cpr riv 160 mg/25 mg 
CORIXIL anghs effelto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 5644x14)cpr 160mg/2Emg 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpÀ 9817x14)cpr 160mg/28mg 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 88/98x1)cpr 160mg/25mg 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 280(10x28)cor 160mg/25 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 280(20x14)cor 160mg/25 

: «Iroclorotiazide + zofenopril 
ZOPRAZIDE anch effelto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZOPRAZIDE anchs effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 
ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 30 cpr riv 30 mg+12Smig 
ZOPRAZIDE ancha effetto mascherante 
LABISUIBOTTISpA 50 cpr riv,30 mgè12,5 mg 
ZOPRAZIDE ancha effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 56 cOfviv_30 mg+12,5 mo 
ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 
ZOPRAZIDE anche effetto mascherante 


anche effeito mascherante 


BIFRIZIDE anchs effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.LSAN, 28 cprilv80mg+125mg 
BIFRIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNATNO.L.S.A 50 cpr riv 80 mg+12,5 mg 

BIFRIZIDE anchs effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg 

BIFRIZIDE anchs effetto mascherante 
MENARINMINTERNAT. O.L.S.A 56 cpr riv 30 mg+12,5 mq 

BIFRIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 100 cpr riv 80 mg+12,5mg 

BIFRIZIDE anche effetto mascherante 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 90 cpr riv 30 mg+12,5 mq 


DIUBETICLE AGENTIMASCHE BRANI: 
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ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.ILR.M.A. SpA 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.ILR.M.A. SpA 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
FIRMA. SpA 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
FIRMA. SpA 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg 
ZANTIPRIDE anche effetto mascherante 
F.LR.M.A. SpA 56 cpr riv 30 mg+12,5 mo 
ZANTIPRIDE anche effetto magcherante 
Sulfonamidi 
i.bumetanide 

BURINEX 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 5 fiale IMEV0,5Mg 2171 
BURINEX 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 30 cps 0,50 mg CATE 
BURINEX 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA s0eps mg i SI 
FONTEGO 
POLIFARMA SpA 20 cpr 1 mg cali _/N --— isccntio/- > g&3- siii poi 
FONTEGO 
POLIFARMA SpA 5 fiale IM EV 0,5mg 2171 

clorlalidone 
IGROTON 25 anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 30 cpr 25 mg 

clortalidone + atenololo 
DIUBE 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 28 cpr riv 100 1f@t 25 ME 
DIUBE 50 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 28 cpr rivab@mg + 12,5 Mg —©©@©=©@OS" REN renano ie ero ee e a 
EUPRES 
VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl 21Gpi100 mg + 25 mg 
EUPRES MITE 
VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl 24ycor 50 mg + 25 mg 
TENORETIC 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 100 mg + 25 mg 
TENORETIC 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
TENORETIC MITE 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 50 mg + 125 mg 
CARMIAN 
TEOFARMA Srl 50 cpr 100 mg + 25 mg 
IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
IGROSELES 

il SCHWARZ PHARMA SPA 2Bepr50mg #25 mo 

IGROSELES 

PESTORE ARA SR _____60pr100mg+25mg 
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IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 60 cpr 50 mg + 12,5 mg 
TARGET 
LISAPHARMA SpA 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENIGRON 
MITIM Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 
CLORTANOL 


C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 


30 cpr 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CLORT.RK 
TAD PHARMA ITALIA Srl 


ATENOLOLO CL.HEX. 
HEXAL SpA 


ATENOLOLO CL.HEX. 


HEXAL SpA 


ATENOLOLO CL.DOROM 
DOROM Srl 


ATENOLOLO CL.DOROM 
DOROM Srl 


2 SOR OOo moria 


30 cpr 100 mo + 25 mg 


30 cpr riv 50 mg+ 12,5 mg 


"MITE" 28 cpr iv 50 mg + 12,5 mg 


28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CL.RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


ATENOLOLO CL.RAT. 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


RATIOPHARM GMBH 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.EG 

EG SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.EG 

EG SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


ATENOLOLO CLORT. 
LIFEPHARMA SpA 


30 cpr 100 + 25 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 14 cpr 50 + -2,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAN 

SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg # 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 


ATENOLOLO CL.SAND 


SANDOZ SpA 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


TAGE SORNEZI MO: innata 


28 cpinj00 + 25 mg 


20/cpr 50 + -2,5 mo 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


30 cpr 50 + 2,5 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


ATENOLOLO CL.SAND 


n 2290/0PFOD ETRO MI: > i at rim 


SANDOZ SpA 56 cpr 50 + ‘2,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 98 cpr 50 + "2,5 mg 
ATENOLOLO CL\SAND 
SANDOZ SpA 20 cpr 100 + 25 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDO? SpA 


30 cpr 100 + 25 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


50 cpr 100 + 25 mg 


 . DIURETIGIE AGENTI MASCHERANTI. 
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ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 56 cpr 100 + 25 mg 
ATEMOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 98 cpr 100 + 25 mg 


ATENOLOLO CL.M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 28 cor 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CL.M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


ATENOLOLO CL.DOC 

DOC GENERICI Srl 28 cpr 100 mq + 25 mg 

ATENOLOLO CL.DOC 

POSEFMERICSI 28c0r50 mg +125m9 — ST 


clortalidone + labetololo 


TRANDIUR ariché effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 80 cpr 200 mg + 20 mg 


| clortalidone + meloprololo 


IGROTON LOPRESOR anche effetto mascherante 
DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 25 mg + 200 mg 


_ Giortalklane +.cxprenolole- 


TRASITENSIN RETARD 
TEOFARMA Srl 30 cpr riv 160 mg + 20 mg rilascio prolungato, 


anche effetto mascherante 


clortelidone +:reserpina 


IGROTON RESERPINA anche effetto mascherante 
NOVARTIS FARMA SpA 12 cpr 50 mq + 0,25 mg 


fenquizone 


IDROLONE anchs effelto mascherante 
SANOFI-AVENTIS SpA 20 cos 10 mg 


. furosemide 


LASIX ancha effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale 20 me dm 


LASIX RESERPIN ancha effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS SpA 50 cpr 


LASIX anche effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS SpA 36 oghes my 


LASIX 500 anche effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS SpA 20 opr 500 mg 


LASIX anche effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS SpA £ fiale EV 250 mg 25 ml 


LASIX LIQUIDUM anche effetto mascherante 
SANOFI AVENTIS SpA os soluz 100 ml 1% 


FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
OGNA GIOVANNI & FIGLLSpA 5 fiale 20 mc 2 ml 


FUROSEMIDE ancha effetto mascherante 
GALENICA SENESE Srl 1 fiala 20 me 2 ml 


FUROSEMIDE ancha effetto mascherante 
ALTASELECTESE] 5 fiale 20 mc 27m 


FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl 5 fiale 20 mc 2 ml 


FUROSEMIDE ancha effetto mascherante 


1-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


60 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 50 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


100 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


500 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


"FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg 


ancha effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


"FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mq 


<poNie ss lo0 3r ic cuiua 


"FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg 


"FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg 


"FORTE" 56 cpr4 + 1,25 mg 


ancha effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anehaleffettotmascherante 


Anghe effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


"50 cpr 4 + 1,25 mq 


"FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


"FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 


; metolazone 


ZAROXOLYN 5 
TEOFARMA Srl 


50 cor 5 mg 


anche effetto mascherante 


ZAROXOLYN 10 
TEOFARMA Srl 


| piretanide 


50 cpr 10 mg 


ancha affetto mascherante 


TAULIZ 
SANOFI AVENTIS SpA 


20 cpr 6 mg 


anche effetto mascherante 


TAULIZ 3 
SANOFI AVENTIS SpA 


20 cpr 3 img 


anche effetto mascherante 


piretanide + ramipril 


PRILACE 
SANOFI AVENTIS SpA 


14 cpr 5mg +5 mg 


anche effetto mascherante 


fora semide 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 14 cpr div 10 mg 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 5 fiale EV 10mg2 mi 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 28 cpr 2,5 mg 
DIURESIX anche effetto mascherante 


A.MENARINILIND.FARM.RIUN.Srl 


14 cpr div 10 mg 


DIURESIX 
A!/MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


5 fiale EV 10 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


DIURESIX 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 


anche effetto mascherante 


DIUBRETICLE AGENTIMASCHE BRANI: 
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FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


7 fiale 2Omg 2ml 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 50 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


8 fiale 20mg 2ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


9 fiale 20mg 2mI 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 fiale 20mg 2ml 


ancha effetto mascherante 


FUROSEMIDE HEXAL ancha effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 500 ma 

FUROSEMIDE HEXAN ancha effelto mascherante 
FUROSEMIDE HEXAL anchaleffetiormascherante 
HEXAL SpA 5 fiale EV 20 mg 2 ml 

FUROSEMIDE PLIVA fangns effetto mascherante 


PLIVA PHARMA SpA 


FUROSEMIDE PLIVA 
PLIVA PHARMA SpA 


20 cpr 500 mg 


30 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE PLIVA 
PLIVA PHARMA SpA 


FUROSEMIDE PLIVA 
PLIVA PHARMA SpA 


5 fiale 20 me 2 ml 


5 flaconcini 250 mg 25 ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE F.UNO anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 20 cpr 500 mg 

FUROSEMIDE F.UNO anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 100 cpr 500 mg 

FUROSEMIDE F.UNO anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 50 cor 25 mg 

FUROSEMIDE F.UNO anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 600 cpr 25 mg 

FUROSEMIDE F.UNO anche effetto mascherante 
FARMA 1 Srl 5 fiale 20 me 2 MI 

FUROSEMIDE F.UNO anche effetto mascherante 
FUROSEMIDE F.UNO ancha effetto mascherante 
FARMA 1 Srl Syflaconcini 250 mo 25 mi 

FUROSEMIDE M.G. ancha effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 20cpr 500 mg 

FUROSEMIDE M.G. anchs effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 30 cpr 25 mg 

FUROSEMIDE M.G. anchs effetto mascherante 


MERCK GENERICS ITA.IA SpA 


FUROSEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALA SpA 


5 flaconcini 250 mg 25 ml 


FUROSEMIDE DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERICI Sx 20 cpr 500 mg 

FUROSEMIDE DOC anche effetto mascherante 
DOC GENERIC] Sr 50 cpr 25 mg 

FUROSEMIDE DOC anche effetto mascherante 


DOCSGENERICI Srl 5 fiale EV 20 mg 2 ml 


FUROSEMIDE DOC anche effelto mascherante 
DOEGENERICI Sr 


5 flaconcini 250 mg 25 ml 
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FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 20 cor 500 mg 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 5 fiale 2 ml 20 mg 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
ANGENERICO SpA 5F 25ML 250 mg/25 ml 
indapamide 
NATRILIX anche effetto maschetante 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 80 cor riv 2,5 mg 
NATRILIX LP anche effelto maseherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 80 cpr riv 1,5 mg rilascio prolungato 
IPAMIX anche effetto mascherante 
VISUFARMA Srl 50 cpr riv 2,5 mg 
INDAMOL arichs effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 50 conf 2,5 mg 
PRESSURAL anchs effetto mascherante 
__POLFARMA SpA 80eprrivo6mo © © O ODZ/// ll 
PRESSURAL anche affetto mascherante 
___PORLFARMA SpA S80eprrivzim Sv  _ 
INDAFLEX anchs effetto mascherante 
LAMPUGNANI FARMACEUTICI SpA 500ps 2,5rr0 
INDAPAMIDE RK anche affetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 cpr riv 2,5 mg 
INDAPAMIDE RK anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
INDAPAMIDE RK ancha effello mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
DAMIDE anchs effetto mascherante 
BENEDETTI SpA 50cps 2,519 
VEROXIL anche effelto mascherante 
LAB.BALDACCI SpA 30 cpr 2,5 mg 
MILLIBAR ancha effetto mascherante 
LISAPHARMA SpA 50 cps 2.54rg 
DINAPRES 1,25 anchs effelto mascherante 
MASTER PHARMA Srl 28 coso mg + 1,25 Mg 
INDAPAMIDE M.G. anche effelto mascherante 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
INDAPAMIDE SANDOZ anche effetto mascherante 
__SANDOZ SPA N] ocprriva im  ____ ______ 0} i" 
INDAPAMIDE PL anche effetto mascherante 


NORMOPRESS 
NORPA 
Nesi PLIVA PHARMA IM _ DRSRO 80 cpr div 160 mg + 2.8 MA S0E Dr 
ATINORM 
BIOPROGRESS PHARMA SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
indapamide + dela pril 


MASTER PHARMA Srl 28 cpr 30 mg + 2,5 mq 


— 102 — 


1-3-2007 


DELAPRIDE 
PROMEDICA Sr 
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28 cpr 30 mg + 1,25 mg 


anche ei 


Serie generale - n. 50 


fetto mascherante 


DELAPRIDE 
PROMEDICA Sr 


28 cpr 30 mg + 2,5 mg 


anche el 


etto mascherante 


PERTENSIN 1,25 
PROMEDICA Sr 


28 cpr 30 mg + 1,25 mg 


anche el 


etto mascherante 


PERTENSIN 2,5 
PROMEDICA Sr 


28 cpr 30 mg + 2,5 mq 


anchs ei 


fetto mascherante 


indapamide + perindopril 
PRELECTAL anche effetto Maseherante 
STRODER Srl 20 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
_ STRODER SM 2Bepr2mgroesmg e SER 
PRELECTAL arichg affetto mascherante 
= er _ ri 80.cpr 2mg + 0,625 My UN 
PRELECTAL amiche effetto mascherante 
__STRODER SI’ 80epr2mg+06285m CATE 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
sn. STRODER ST S60pramg+0,625m9 N 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
Sep _ ________ #0op@mpeosetme sii ia 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl 500 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL ancha effetto mascherante 
SIRGDESSH "FORTE" 14 cpr 4 + 1.25 mg 
PRELECTAL anch effetto mascherante 
STRODESSE "FORTE" 20 cpr d + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
STRODER Srl "FORTE" 30 cpr + #25 mg 
PRELECTAL ancha affetto mascherante 
STRODER Srl "FORTE",50 cpr + 1.25 mg 
PRELECTAL ancha effetto mascherante 
SIRORERSA "FORTE! 56 cpr4 + 1,25 mg 
PRELECTAL anche effetto mascherante 
i a ut "FORTE" 60 epr4 + 185 mg 
PRELECTAL anche effeito mascherante 
_ STRODER SM N) FORTE" 100 0pr4+ 12509 
PRELECTAL anche effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FER) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


14 epr2 mg + 0,625 mg: _ 


20 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche ei 


anche e 


‘etto mascherante 


‘etto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


28 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anchs ei 


‘etto mascherante 


PRETERAX 
LABORATO®IRES SERVIER (FR) 


30 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anchs e 


‘etto mascherante 


PRETERAX anche effetto mascherante 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 50 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX anche effetto mascherante 


LABORATOIRES SERVIER (FR) 


56 cpr 2 mg + 0,625 mg 
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PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


60 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 50 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


100 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


500 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


"FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg 


ancha effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


"FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mq 


<poNie ss lo0 3r ic cuiua 


"FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg 


"FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg 


"FORTE" 56 cpr4 + 1,25 mg 


ancha effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anehaleffettotmascherante 


Anghe effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


"50 cpr 4 + 1,25 mq 


"FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


"FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 


; metolazone 


ZAROXOLYN 5 
TEOFARMA Srl 


50 cor 5 mg 


anche effetto mascherante 


ZAROXOLYN 10 
TEOFARMA Srl 


| piretanide 


50 cpr 10 mg 


ancha affetto mascherante 


TAULIZ 
SANOFI AVENTIS SpA 


20 cpr 6 mg 


anche effetto mascherante 


TAULIZ 3 
SANOFI AVENTIS SpA 


20 cpr 3 img 


anche effetto mascherante 


piretanide + ramipril 


PRILACE 
SANOFI AVENTIS SpA 


14 cpr 5mg +5 mg 


anche effetto mascherante 


fora semide 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 14 cpr div 10 mg 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 5 fiale EV 10mg2 mi 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 28 cpr 2,5 mg 
DIURESIX anche effetto mascherante 


A.MENARINILIND.FARM.RIUN.Srl 


14 cpr div 10 mg 


DIURESIX 
A!/MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


5 fiale EV 10 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


DIURESIX 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 


anche effetto mascherante 


DIUBRETICLE AGENTIMASCHE BRANI: 


= ia 


1-3-2007 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 
DIURESIX anche effetto mascherante 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 28 cpr 2,5 mg 
DIUREMID anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 14 cpr div 16 mg 
DIUREMID ancha effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 5 fiale EV 10 mg2 ml 
DIUREMID anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
DIUREMID anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 28 cpr 2.5 mg 
TORASEMIDE PLIVA anche effetto magcherante 
PLIVA PHARMA SpA 14 cpr 10 mg 
TORASEMIDE PLIVA anchaleffettormMascherante 
PLIVA PHARMA SpA 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE PLIVA anghs effelto mascherante 
PLIVA PHARMA SpA 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE PLIVA anche effetto mascherante 
PLIVA PHARMA SpA 50 cpr 10 mg 


TORASEMIDE PLIVA 
PLIVA PHARMA SpA 


TORASEMIDE PLIVA 
PLIVA PHARMA SpA 


100 cpr 10 mg 


112 epr 10 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


MIDAX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 14 cpr 10 mg 

MIDAX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 28 cpr 10 mg 

MIDAX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 30 cpr 0 mg 

MIDAX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 50 cpr 10 mg 

MIDAX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 00 spr 10 mg 

MIDAX anche effetto mascherante 

L ARINOS SpA Rep O son SN VIE Ne PONRR 

TORASEMIDE M.G. ancha effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA O cpihjo mg 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 4epr 10 ma 

TORASEMIDE M.G. anche effetto maseherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 20 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. anchs effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 50 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS TATA SpA 50 cpr 10 mg 

TORASEMIDE MG. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 56 cpr 10 mg 


TORASEMIDE M.G. 


MERGK GENERICS ITALIA SpA 


100 cpr10 mg 


ancha effetto mascherante 


TORASEMIDE M.G. 


MEREK GENERICS ITALIA SpA 


400 cpr10 mg 


anche effeito mascherante 
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TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 10 cpr 10 rg 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 14 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. ancha effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 20 cor 10 mg 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 30 cor 10 ma 

TORASEMIDE M.G. anche effetto magcherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 50 cpr 10 mg FIERI, SS 
TORASEMIDE M.G. anchaleffèttemascherante 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 56 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. anghe effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 100 cpr 10 mo 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 400 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 10 cpr #0 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 14 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 28 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 80 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 50 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 56 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
TORASEMIDE HEX. anchs effetto mascherante 
HEXAL SpA 400 cpr 10 mo 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA Torcor 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto maseherante 
MEXAL SpA Yor te I 
TORASEMIDE HEX. anchs effetto mascherante 
MEXAL SpA (I epr 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 28 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 30 cor 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 50 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXALSPA 56 cpr 10 mg 

TORASEMIDE HEX. anche effelto mascherante 
HEXAL SpA 100 cpr 10 mg 
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TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 
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400 cpr 10 mgl 


anche effetto mascherante 
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TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 


20 cpr 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 


28 cpr 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 


50 cpr 2,5 mg 


ancha effetto mascherante 


TEVA PHARMA ITALIA Sr 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 


TORASEMIDE TEVA 


TEVA PHARMA ITALIA Sr 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA $r 


56 cpr 2.5 mg 


20 cpr 10 mg 


28 cpr 10 mg 


30 cpr 10 mg 


sce 100.6pr29 MO cli 


ancha effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anehaleffettotmascherante 


Anghe effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 


50 cpr 10 mg 


100 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 


400 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 


TEVA PHARMA ITALIA Sr 


14 cpr 140 mg 


anche effetto mascherante 


Derivati dell'acido arilossiacetico 
acido etacrinico 


REOMAX 


MARVECSPHARMA SEIVICES Srl 


20 cpr 50 mg 


anche effeito mascherante 


REOMAX 


MARVECSPHARMA SEZVICES Srl 


1 fiala EV 50 mgw fiale solv 20 ml 


anche effetto mascherante 


etozolina 


Altri diuretici ad azione diuretica maggiore 


ELKAPIN 
PFIZER ITALIA Srl 


20 cpr 200 mg 


anche effetto mascherante 


ELKAPIN 
PFIZER ITALIA Srl 


50 cpr 200 mg 


anche effetto mascherante 


ELKAPIN 
PFIZER ITALIA Srl 


24 cpr 400 mg 


anche effetto mascherante 


Antagonisti dell'aldosterone 


canrenone 


LUVION MITE 


ERABEL GIENNE PHARMA SpA 


10 cps 50 mg 


anche effetto mascherante 


LUVION 


ERABEL GIENNE PHARMA SpA 


10 eps 100 my 


anche effetto mascherante 


LUVION 


HERA BEL GIENNE PHARMA Spà 


20 cps 100 mg 


anche effetto mascherante 


LUVION 


HERABEL GIENNE PHARMA SpA 


20 cpr 50 mq 


anche effetto mascherante 
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LUVION anche effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 40 cpr 50 mg 


potassio canrenoato 


VENACTONE anche effetto mascherante 
BENEDETTI SpA 1 fiala EV 200 mg + 1 flaconcino solv 20 ml 
KANRENOL anche effetto mascherante, 
ABBOTT SpA 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 
KANRENOL anche effetto maschetante 
ABBOTT SpA 20 cor 100 mg 
KANRENOL anche effelto maseherante 
ABBOTT SpA 20 cpr 25 mg 
KANRENOL anche effetto mascherante 
L_ABDOTT SPA ggeprrivzoimg © U_  _ _  _ __ a 
LUVION VENA arichs effetto mascherante 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA EV tiala 200mg + fiala 2mI 
LUVION anchs effetto mascherante 
sPERAGEGIENNEFMSRMA:SDA >. $falebron mes Bilo egedil  ee einiiliiiiii iii 
POTASSIO CAN.RK anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 cpr riv 100 mg 
POTASSIO CAN. UNION anchs effetto mascherante 
UNION HEALTH Srl 20 cpr riv 100 mg 
DIUREK anche affetto mascherante 
BONISCONTRO & GAZZONE Srl 20 cor riv 100 mg 
POTASSIO CAN.SAND. anche effetto mascherante 
SANDOZ SpA 20 cpr riv 100 mg 
DIKANTAL ancha effello mascherante 
EG SpA 20 cpr riv 100 mg 
Spironolattone 
URACTONE anche effelto mascherante 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICISpA 10 cpr 100 mg 
ALDACTONE anche effetto mascherante 
GRUPPO LEPETIT SpA 16 cos 25 mé 
ALDACTONE anche effetto mascherante 
GRUPPO LEPETIT SpA 10 conî 00 Yig 
SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 18.c09/25 mg 
SPIROLANG anchs effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 10 ops 50 mg 
SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 10 ops 100 mg 
SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC? Srl 20 cps 100 mg 
IDROLATTONE anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPÌCI SpA 10 opr 50 mg 
IDROLATTONE anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EURDIERAPICI SpA 10 cpr 100 mg 
IDROLATTONE anche effetto Mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 cpr 100 mg 
IDROLATTONE anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 16 cos 25 ma 
SPIRAXIN anche effetto mascherante - è vietata un'assunzione 
3 diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in 
ALFA WASSERMANN SpA 9 
i crema derm 30 g 5% commercio, sia per schema vosologico che per via di 


somministrazione 
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Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione 


amiloride + idroclorotiazide 


MODURETIC 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


20 cpr 5 my + 50 mg 


anche effetto mascherante 


MODURETIC ancha effetto mascherante 
MERCK SHARP & DOHME SpA 28 opr 2,5 mg + 25 mq 

potassio canrenoato + butizide - 
KADIUR ancha effelto maseherante 


THERABEL GIENNE PHARMA SpA 


20 cpr 50 mg + 5 mg 


KADIUR 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 


30 cpr 


anehe effelto mascherante 


KADIUR 
THERABEL GIENNE PHARMA SpA 


anche effetto mascherante 


“spironolattone + furosemide 


SPIROFUR 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


10 cps 50 mg 


eche effetto mascherante 


SPIROFUR 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


20 cps 50 mg 


anche effetto mascherante 


LASITONE 
SANOFI AYENTIS SpA 


20 cps 25 mg + 37 mg 


anche effetto mascherante 


Spironolattone + idroclorotiazide 


SPIRIDAZIDE 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


20 cps 


anche effello mascherante 


ALDACTAZIDE 


SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI\SpA 


triamterene + furosemide 


_—_£00pr25 mg+25mg 


anche effetto mascherante 


FLUSS 40 
SCHARPER SpA 


20 cpr 40 mg + 25ing 


anche effetto mascherante 


| Preparati favorenti l'escrezione di acido urico 


probenecid 
PROBENECID A.D. 
A.D.PHARMA 2000 Srl 20Cpr 500 mq 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 20.cpr 500 mg 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 100 epr 500 mq 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 500 mg 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 1000 cpr 500 mg 


Inibitori dell'anidrasi carbonica 


acetazolamidé 
DIAMOX anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 12 cpr 250 mq 
DIAMOX anche effetto mascherante 


TEOFARMA Srl 


(DIURETICI E AGENTI MASCHEBANTI 
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brinzolamide 
AZOPT anchs effelto mascherante - è vietata un'assunzione 
ALCON LABORATORIES I TB. colsmifomom re RI 
somministrazione 
AZOPT ancha effetto mascherante - è vietata un'assunzione 
AICON LASORATORIS UR TD. colmi Ong e So 
somministrazione 
diclofenamide 
ANTIDRASI ancha effetto maseherahte 
VISUFARMA Srl 20 cpr 50 mq 
ANTIDRASI ancha effeltàmmastherante 
SII ole din 
GLAUMID anchs effetto mascherante 
SIFI SpA 25 cpr 50 mg 
FENAMIDE amchs effetto mascherante 
FARMIGEA SpA 20 cpr 50 mg 
Plasma expanders (v. anche Sezione 5 - Classe M2) 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone IV 50 ml 25% + set 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone IV 100 ml 25% + set 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone 50 ml 209/100m1 
ALBUM.U.KED. 
__REDRION SpA —_____________‘—’— flacone to0mi20g/100m  / 
ALBUM.UM.IMMUNO 
ne. e i 1 flaconcino EV 50 mk20% » set pesi 
ALBUM.UM.IMMUNO 
gl Pl — a} aSa&Sit tan SA ei _ n lla, aaa ae aa 
ALBUM.UM.BEHRING 
i FIR BEHRING SPA Macongi@EyS0mi20% 
UMANALBUMIN 
UMANALBUMIN 
KEDRION SpA 1 flacone 250 ml 5% 
UMANALBUMIN 
KEDRION SpA 1 flacone EV 50 ml 25% 
UMANALBUMIN 
KEDRION SpA 1 flacone EV 100 ml 20% 
ALBUM.UM.PUR. 
HARDIS SpA 1 flacone 50 ml 25% 
ALBUM.UM.KABI! 
OCTAPHARMA A.Bi 1 flacone EV 20 ml 20% 
ALBUM.UM.KABI 
OQCTAPHARMA A.B. 1 flacone EV 50 ml 20% 
ALBUM.UM:KABI 
ALBITAL 
_d MAR SPA — — } 1 flacone EV 50 ml 25 g/100 ml+ set urta ti ni RIAFRSI 
ALBITAL 
HARDIS SpA 1 flaconcino EV 50 ml 20% + set 
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ALBUM. UM.AIMA 

HARDIS SpA lacone 250 ml 5% 
ALBUM.UM.BAXTER 

BAXTER S.A. laconcino EY 50 ml 20% 
ALBUM.UM.BAXTER 

BAXTER S.A. lacone IV 100 ml 20% 
ALBUM.UM.BAXTER 

BAXTER S.A. lacone EV 250 ml 5% 
ALBUM.UM.BAXTER 

BAXTER S.A. lacone EV 50 ml 25% 
ALBUM. UM.MF 

ALBUM.UM.MF 

BAXTER SpA 1 flacone EV 2,59 50 ml 
ALBUM.UM.MF 

BAXTER SpA 1 flacone 250 ml 5% 
PLASBUMIN 

BAYER SpA infus flacone 50 ml 20% 
PLASBUMIN 

BAYER SpA infus flacone 100 ml 20% 
ALBUTEIN 

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 5% 
ALBUTEIN 

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 5% 
ALBUTEIN 

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 4 Ilaconcino EV 50 ml 20 % 
ALBUTEIN 

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 1 flaconcino EV 50 ml 25%, 
ALBUMINA GRIFOLS 

INSTITUTO GRIFOLS SA 1 flacone EV 50 ml 20% 
ALBUMINA GRIFOLS 

INSTITUTO GRIFOLS SA flacone EV _j00xmI 20 % 
ALBUMINA GRIFOLS 

INSTITUTO GRIFOLS SA flaconé 00m 5% 
ALBUMINA GRIFOLS 

INSTITUTO GRIFOLS SA flacone 250 ml 5% 
ALBUMINA GRIFOLS 

INSTITUTO GRIFOLS SA flacone 500 ml 5% 
ALBUMINA LFB 

LAB.FRANCAIS FRACT.BIOTECHNOL. 5 flaconi 50 ml 200 meg/mi 
ALBUMINA LFB 

LAB.FRANCAIS FRACT.BIOTEGHNOL. 5 flaconi 100 ml 200 meg/ml 
ALBUREX 

ZLB BEHRING G/BH 1 flacone 20 ml 5% 
ALBUREX 

ZLB BEHRINO CMBH 1 flacone 100 ml 5% 
ALBUREX 


ZLB BEHRING.GMBH 


lacone 250 ml 5% 


ALBUREX 
ZLB BEHRING GMBH 


lacone 500 ml 5% 


ALBUREX 
ZLB'BEHRING GMBH 


lacone 50 ml 20% 
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ALBUREX 


ZLB BEHRING GMBH 1 flacone 100 ml 20% 


ALBUREX 


ZLB BEHRING GMBH 1 flacone 50 ml 25% 


ALBUREX 


ZLB BEHRING GMBH 1 flacone 100 ml 25% 


destrano 

EUDEXTRAN 

MEDACTA ITALIA Srl 1 flacone EV fisiol. 500 ml 10% 

EUDEXTRAN 

MEDACTA ITALIA Srl 1 flacone EV glucos. 500 ml 10% 

PLANDER 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone EV 500 ml 656 

PLANDERR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone EV 500 ml 1056 

PLANDER 

__FRESENIUS KABI ITALIA SpA infusione 20flaconi 500m 609/800 Mo 
PLANDER 
li FRESENIUS KABI ITALIA SPA infsione20fiaconi 600 mi 09800 mi 0» ©; } 

SOLPLEX 40 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA soluz fisiol 500m 

SOLPLEX 40 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA goluz glue 500m 

SOLPLEX 70 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA soluz fisiol 500m 

SOLPLEX 70 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA soluz gluc 500m 

DACRIOSOL è vietata un'assunzione diverea da quella/e 

ALCON ITALIA SpA autorizzata/e per l'immissione in commerco, sia per 
co Sp coll 10 mI schema posologico che per via di sommin strazione 

DACRIOSOL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 

autorizzata/e per l'immissione in commerco, sia per 
ALCON ITALIA SpA coll 15m schema posolegico che per via di sommin strazione 
DACRIOSOL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 


autorizzata/c per l'immissione in commerco, sia per 


ALCON ITALIA SpA . AES 6 F 
schema posologico che per via di sommin strazione 


24 monod.coll0 ,6mI 


DACRIOSOL 
ALCON ITALIA SpA 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commerco, sia per 
schema posologico che per via di sommin strazione 


30 mionod coll 0,4 ml 


 Mrossellamido —; || {| gn. {{ vv. 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH 


1 flacone EV 250 ml 6 g/100 ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 1 flacone EV 500 ml 6 9/100 ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLANE GMBH 1 Nlacone EV 250 ml 10 g/100 ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 1 fiacone EV.500 ml 10 g/100 ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 20 sacche 250m| 69/100m1 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 15 sacche 500] 69/1001 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 20 sacche 250m| 10g/100m1 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


15 sacche 500m| 10g9/100m| 
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HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH sacca 250ml 6g/100mI 
HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH sacca 500MI 6g/100mI 
HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH sacca 250mI 109/100m1 
HAESSTERIL 
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH sacca 500ml 10g/100m1 
HETASTARCH 
BAXTER HEALTHCARE Ltd Norfolk (GB) sacca EV 500 ml 
VOLUVEN 
Riti 0) PRETE CROTONE STE slo AIORTTIRTI IRE TA 

VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 flaconi infus 500 ml 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 sacche 250 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20 sacche 250 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 sacche 500 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 15 sacche 500 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 40 sacche 250 ml s/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 40 sacche 250 ml s/suvrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 25 sacche 250m 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 15 sacche 500 ml 6% 
VIASPAN 
BRISTOL-MYERS S@UIBB Srl sacche 1lt 
PENTASTARCH 
PENTASTARCH 
BAXTER SpA sacca 500 MI 6 % 
PENTASTARCH 
BAXTER SpA sacca 250 ml 10% 
PENTASTARCH 

___PAXTERSPÀ —  __ —_ Y 1isaccasoomioe e 
HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA sacca 250ml 
HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 sacche 250 mI 
HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITAMNA SpA 20 sacche 250 MI 
AMIDOLITE 
B.BRAUN ME-SUNGEN AG (DE) 10 flaconi vetro 250 ml 6% 
AMIDOLITE 
B.BRAUN ME-SUNGEN AG (DE) 10 flaconi vetro 500 ml 6% 
AMIDOLITE 
B-BRAUN ME-SUNGEN AG (DE) 10 flaconi polietilene 250 ml 6% 
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AMIDOLITE 

B.BRAUN ME.SUNGEN AG (DE) 10 sacche 250 ml 6% 
AMIDOLITE 

B.BRAUN ME.SUNGEN AG (DE) 20 sacche 250 ml 6% 
AMIDOLITE 

B.BRAUN ME.SUNGEN AG (DE) 10 sacche 500 ml 6% 
AMIDOLITE 

B.BRAUN ME.SUNGEN AG (DE) 20 sacche 500 ml 6% 
AMIDOLITE 

B.BRAUN ME_SUNGEN AG (DE) 10 sacche 1.000 ml 6% 


(DIURETICI E AGENTI MASCHEBANTI 
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Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B_ 


seleglina 
JUMEX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 50 cpr 5 mg 
JUMEX 10 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 25 cpr 10 mq 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr riv 10 mg 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 15 cpr riv 10 mg 
EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 0s soluz 10 flaconcini 10 mg 
SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl 30 cpr riv 10 mg 
SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl 15 cpr riv 10 mg 
SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl os soluz 10 fiale 10 mg 
NEUROGER 
PROMEDICA Srl 30 cpr 10 mg 
NEUROGER 
PROMEDICA Srl 15 cpr riv 10 mg 
NEUROGER 
PROMEDICA Srl 0s 10 fiale 10 mg 
SELPAR 

_FGSPA — —— — — — —  50cprsmg NZ _ A 
SELECOM 
FULTON MEDICINALI SpA 50 cpr 5 mg 
SELEGILINA DOROM 
DOROM Srl 50 cpr 5 mg 
XILOPAR 


ZENEUS PHARMA LTD 


30 os lip 1,25 mg 


Agonisti dei recettori-alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione 


efedrina 

CODEINOL positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 

SABA FARMACEUTICI sas 08 git 25m urine superiari a 10 megim 

CODEINOL positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 

SABA FARMACEUTICI scs 05 gui 30m urine superiari a 10. megim 

SCIROPPO FAMEL positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 

OPTREX LTD sci- 200 mi urine superiori a 10 megim 

PANERAJ positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 

BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp sci 1800 urine superiori a10.megm 

FIENAMINA positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
urine superiori a 10 megim 

RECORDANGpA 10 cpr 10 mg + 15 mg ù iù 

LISOFLU positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 

SANOFI-AVENTIS OTC SpA 8 cpr solub urine superiori a 10 meg/m 

EFEDRINA GLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 

SELLA Srl sci 150 mi] urine superiori a 10 megim 
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EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrinàrelle 
GALENICA SENESE Sr | fiala 10 me im urine superiori a 10 meg/mi 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
GALENICA SENESE $r | fiala 25mc im urine superiori a 10 meg/imi 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni. di etedrina nelle 
GALENICA SENESE Sr 5 fiale 10 me i m urine superiori a 10 megimi 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
GALENICA SENESE Sr 5 fiale 25 me im urine superiori a 10 meg/mi 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
A.F.O.M. MEDICAL SpA sci 150 mi urine superiori a 1@megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests\per concentrazioni di etedrina nelle 
MAYNE PHARMA Sr 5 fiale 10 mc im urine superiora 10 meg/m 
EFEDRINA CLORIDR positività aldesis per concentrazioni di etedrina nelle 
MAYNE PHARMA Sr 50 fiale 40 reg 1 ml urine-superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di eiedrina nelle 
MAYNE PHARMA Srl 400 fiale 10 mg iml urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR Positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
MAYNE PHARMA Srl 5 fiale 25 me Ami urine superiori a 10 meg/im 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
MAYNE PHARMA Sr 50 fiale 25 rg ml urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
MAYNE PHARMA Srl 100 fiale 25 mg 1ml urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività al tests per concentrazioni di etedrina nelle 
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 20 compresse 25 mg urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl scie 450 ml 0.196 urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SALF SpA 5 fiale 10 me 1 ml urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SALF SpA 50fiale 1091 ml urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
SALF SpA 5 fiale 25 mo în urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SALF SpA 50 fiale Ema ml urine superiori a 10 meg/mi 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
MONICO SpA Efial&25 me 1 ml urine superiori a 10 meg/mil 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
ZETA FARMACEUTICI SPA el 150 mI urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai teste per concentrazioni di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 10mg im urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 10mg im urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 10mg im urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITAMNA SpA 4 fiale 10mg 11m urine superiori a 10 mcg/m 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 10mg 1m urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di eedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA € fiale 10mg im urine superiori a 10 meg/m 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 10mg 11m urine superiori a 10 mcegim 
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EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrinàrelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 10mg 1ml urine superiori a 10 meg/mi 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA stema mi urine superiori a 10 megimi 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni. di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 ale 10mg im urine superiori a 10 meg/mi 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 25mg im urine superiori a 10 meg/mil 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 25mg im urine superiori a 1®meg/m 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests\per concentrazioni di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 25mg 1m urine superiora 10 meg/m 
EFEDRINA CLORIDR positività aldesis per concentrazioni di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 25mg im urine-superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di eiedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 25mg im Ufine superiori a (1) mcegim 
EFEDRINA CLORIDR Positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 25mg im urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 25mg im urine superiori a 10 megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 25mg im urine'supericri a:10.megim 
EFEDRINA CLORIDR positività al tests per concentrazioni di etedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 25mg im Lrine:suiperiari a 10. megim 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpAÀ 40 fiale 25ng ml urine superiori a 10 megim 
PASTA ARSENICALE NORM positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 5mg 100d unine:superiari a 10 mg/m 
PASTA ARSENICALE NORM positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 650 unine superiari a 10 megim 

efedrina + argento vitellinato 
ARGIROFEDRINA positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
VAILLANT Srl spray nasale 29W61 urine superiori a 10 meg/mi 
ARGOTONE positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


BRACCO SpA DI 


\V.FARMACEUTICA 


gtt rinòhzo/mi 


urine superiori a 10 megimi 


efedrina + eucaliptolo + niaculi'essenza::. 


RINOVIT 


positività ai tests 
urine superiori a 


per concentrazioni di efedrina nelle 
0 megim 


SIT LABORATORIO FARMAC. Srl gIUrinol 259 

PAIDORINOVIT positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl lia 459 urine superiari a 10 megim 

PAIDORINOVIT positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 

SIT LABORATORIO FARMA€? Srl att rino] 300 urine superieri a 10 megim 

PAIDORINOVIT positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 
 ATTIABORATORO FARMSCHI i. iomdemagi TA ‘li ii. 

RINOVIT positività ai tests per concentrazioni di etedrina nelle 

SIT LABORATORIO, FARMAC. Srl pom rinol 129 urine superiori a 10 megim 


DELTARINOL 


lo) 


SANQEILAVENTIS SpA 


SFIMOLANIE 
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Serie generale - n. 50 


Adrenergici e dopaminergici 


adrenalina 
FASTJEKT 
MERCK SpA "AD" 1 siringa 0,33 mg 
FASTJEKT 
MERCK SpA "BB" 1 siringa 0,165 mg 
ADRENALINA 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 5 fiale 1mgimi 
ADRENALINA 
LS.F. SpA 5 fiale 0,5 mg i ml 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 5 file 0,5 mgimi 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 10 fiale 0,5 mgimi 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 5 fiale 1mgimi 
ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 10 fiale 1 mg 1 ml 
ADRENALINA 

2a edi Sfiale0smgimi — | | | © | | LDL SI 

ADRENALINA 

la ai NO __iofaleosmgimi | AVO CRE _ 
ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Sr 50 fiale 0,5 mg 1ml 
ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Sr 100 fiale 0,5 mg 1ml 
ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Sr 5 fiale 1 mg1 ml 
ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Sr 10 tiale Img 1m| 
ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Sr 50 fiale img ml 
ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Sr 10 fidle1 mig im 
ADRENALINA 

MBLESMAFOPA/, cs Slide ne mg tm {n E 5 
ADRENALINA 
ITALFARMACO SpA 5 fiale 1mg 1 ml 
ADRENALINA 

o » __S fiale 05 MAI MI nn E _ 
ADRENALINA 
SALF SpA 50 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
SALF SpA 5 fiale 1mgi mi 
ADRENALINA 

eur: See —_ + > blemi _ _________ myÒ o n o ua. ll aaa, 

ADRENALINA 

2 MONEON — — Sfide 0Smg1mi nn a 5 
ADRENALINA 
MONITO SpA 5 fiale 1mgi mi 
ADRENALINA 
MONICO SpA 10 fiale 1 me 1 ml 
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ADRENALINA 

MONICO SpA 10 fiale 0,5 mg1ml 
ADRENALINA 

BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 5 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 

BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 10 fiale img 1ml 
ADRENALINA 

BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 100 fiale img 1ml 
ADRENALINA 

BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 5 fiale 0,5 ma iml 
ADRENALINA 

ADRENALINA 

BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 100 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Srl 5 fiale 0,5 mg i ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Srl 5 fiale 1mg1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Srl 10 fiale img ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Srl 50 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Srl 100 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Srl 10 liale 0,5rrg 1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Srl 50 fiale 0,5rg 1ml 
ADRENALINA 

FISIOPHARMA Srl 100 fiale 0.5mg iml 
ADRENALINA 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fiale 0,5mc/tmi 
ADRENALINA 

BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fialo 1rNig/mni 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA iffial@0 Sme im 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA fiale 0,5me im 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA $ fiale 0,5me im 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 0,5me 1m 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 0,5me 1m 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITAMNA SpA 6 fiale 0,5me 1m 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 0,5me im 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 0,5me 1m 
ADRENALINA 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale D,5mo 11m 


SFIMOLANIE 
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ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 0,5rrg 1ml 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 1mg im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 1mg im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale Img im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale iImo im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 1mg im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA € fiale Img im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 1mg im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale img im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 1mg im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale tmg 1ml 
dimetofrina 

PRESSAMINA 
TEOFARMA Srl 20 cpr 100 mg 
RAFFREDDOREMED 
IODOSAN SpA 12 cpr eff 
RAFFREDDOREMED 
IODOSAN SpA 12 cps 

i dobutamina 
DOBUTAMINA ABBOTT 
HOSPIRA SpÀ 1 fiala EV 20%mI 
MIOZAC 
FISIOPHARMA Srl 1 flacondino EV 20 ml 12,5 mg/mi 
DOBUTAMINA MAYNE 
MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl 1 HlacoNcino EV 20 ml 


DOBUTAMINA BIOIND. 
BIQINDUSTRIA LIM. SpA 


dopamina 
REVIVAN 200 
ASTRAZENECA SpA 10 fiale EV 200 mg 5 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Sr 1 fiala 10 me 2ml 


DOPAMINA CLORIDA 
GALENICA SENESE Sr 1 fiala 50 me 10 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE $r 5 fiale 10 me2 mi 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Sr 


DOPAMINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 10 fiale 1019 2 MI 


1 Nlaconcino EV 20 ml 


ni 29 Male Some zio mi. =. iii iii ie 
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MAYNE PHARMA Srl 
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50 fiale 10 rg 2 ml 


Serie generale - n. 50 


DOPAMINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


100 fiale 10 mg 2 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


10 fiale 50 rg 10 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Sr 


50 fiale 50 rg 10 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Sr 


DOPAMINA CLORIDR 
1.S.F. SpA 
DOPAMINA CLORIDR 
1.5.F. SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
SALF SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
SALF SpA 


sur dolei0Mcemii — oe e ille 


100 fiale 50 mg 10 ml 


fiala 50 mg 10 ml 


5 fiale 10 mg 2 ml 


50 fiale 10 rg 2 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
SALF SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
SALF SpA 


5 fiale 50 mg 10 ml 


50 fiale 50 rg 10 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FISIOPHARMA Srl 


2 fiale 10 mg 2 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FISIOPHARMA Srl 


1 fiala 50 mg 40 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FISIOPHARMA Srl 


10 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FISIOPHARMA Srl 


10 fiale 50mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 


1 fiala 50mg/10mI 


DOPAMINA CLORIDR 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


lisa ene 


iffialaOma 2m 


fiale 10mg 2m 


DOPAMINA CLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 10mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 10mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 10mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITAUA SpA € fiale 10mg zm 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 10mg2m 
DOPAMINA ‘\CLORIDR 
FRESENIÙS KABI ITALIA SpA 8 fiale 10mg2m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 10my2m 
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DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 10mg 2m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 10mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 10mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


$ fiale 10mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA $ fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDAR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 10mg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 50mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale B0mg 2m 


DOPAMINA CLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA $ fialo B0mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 50mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale B0mg 20 
DOPAMINA CLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA CLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7ffial&B0mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA &fiale Soma 2m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 50mg 2m 


DOPAMINA CLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 50mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 50mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale B0mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 50mg 10m 
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DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 50mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 50mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale S0mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 50mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 50ma 10m 

DOPAMINA PH&T 

DOPAMINA PH&T 

PH&T SpA 10 fiale EV 400 mg 

DOPAMINA 

MAYNE PHARMA Srl 10 fiale ev 200 mg 5 ml 

DOPAMINA 

MAYNE PHARMA Srl 100 fiale EV 200 mg /5 ml 
etilefrina 

EFFORTIL 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 6 fiale IM EV 10 mg 1 ml 

EFFORTIL 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA gttos 15.00.75% 

EFFORTIL 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 20 cpr 5 mq 

EFFORTIL PERLONGETTEN 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA perlongetten 20 cps 25 me rilascio prolungato 
fenoldopam 

FEDOPAM 

ZENEUS PHARMA ITALIA Srl 1 fiala 2MI 10 mg 4] 

FEDOPAM 

ZENEUS PHARMA ITALIA Srl 1 fiala 5 ml 1@mg /ml 

CORLOPAM 

ZENEUS PHARMA ITALIA Srl 1 fiala 20mg/2 ml 

COALOPAM 

ZENEUS PHARMA ITALIA Srl 1 fiala 50 mg 5 ml 
ibopa mina 

INOPAMIL 50 

ZAMBON GROUP SpA 40 cpr 50 mg 

INOPAMIL 100 

ZAMBON GROUP SpA 40 cpr 100 mg 

INOPAMIL 200 

ZAMBON GROUP SpA 20 cpr 200 mg 

SCANDINE 50 

ZAMBON ITALIA Srl 40 cpr 50 mg 

SCANDINE 100 

ZAMBON IFALIA Srl 40 cpr 100 mg 

SCANDINE 200 

ZAMBONI ITALIA Srl 20 cpr 200 mg 

TRAZYL 

ANGELINI SpA coll 5ml 1% + flaconcino 5nl 
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coll tlaconciro liof 5 ml 2% + flaconcino solv 5 ml 


Serie generale - n. 50 


isoprenalina 


ISOPRENALINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


1 fiala 0,2 mg 1 ml 


ISOPRENALINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale 0,2 mg 


ISOPRENALINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


5 fiale 0,2 mg 1 ml 


ISOPRENALINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


50 fiale 0,2 mg 


ISOPRENALINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


«Jide imi ——_ucbc@upì® 


ISOPRENALINA CLORIDR 

«SATA — E fiale DE MEU 
ISOPRENALINA CLORIDR 
ISOPRENALINA CLORIDR 

vo. MORISSSBO o, ico lee ai SEDIE iii pri ci NI e e iii ie te na 
ISOPRENALINA CLORIDR 
BIQINDUSTRIA LIM Spa 5 fiale 0,2 mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
BIOINDUSTRIA LIM Spa 10 fiale 0,2 mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
BIQINDUSTRIA LIM Spa 100 fiale 0,2 mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 0,2mc 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 0,2mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 0,2m6 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 0,2m6G 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fialsvo,2mo 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 0,2mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 0,2mC 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 0,2mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SgA 9 fiale 0,26 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITATNA SpA 10 fiale 0,2rrg 
sa 
GUTRON 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 30 cpr div 2,5 mg 
GUTRON 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA dtt os 30 ml 0,25% 
GUTRON 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA € fiale IM 5 mg 2 ml 
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XEROTIL 
BONISCONTRO & GAZZONE Srl 


0s gti fl 30m 0,25% 


Serie generale - n. 50 


MIDODRINA UN. 
UNION HEALTH Srl 


git os 30 ml 0,25 % 


RODOM 
PULITZER ITALIANA Srl 


git os 30 ml 0,25% 


noradrenalina 


NORADRENALINA TARTR 
SALF SpA 


5 fiale 2 mg 1 ml 


NORADRENALINA TARTR 
SALF SpA 


50 fiale 2 me 1 ml 


NORADRENALINA TARTR 
MONICO SpA 


_Sfiale2mgimi o _____ 


NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 2g Im 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 2mg Im 
NORADRENALINA TARTR 
ul FRESENIUS KABI ITALIA SpA Sfialeomgimi Zi] 
NORADRENALINA TARTA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 2mg im 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 2mg Im 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENILJS KABI ITALIA SpA 6 fiale 2mg im 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 2mg im 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 2mg im 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 2mg Im 
NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 2mgimì 
NORADRENALINA TARTR 
GALENICA SENESE Srl 5 fial®ev2 mimi 
NORADRENALINA TARTR 
GALENICA SENESE Srl 10 fiale 2 mg/ml 
Altn simpa ticomimetici, singoli e massociazione 
crotetamide + cropropamide 
MICOREN 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SjyA gttos 20 ml 15% 
MICOREN 100 
NOVARTIS CONSUMER HEATTH SpA 20 cps 100 mg 
eptaminolo 
COREPTIL 
SANOFI-SYINTHELABO SpA 08 gli 10ml 3,0549 
:-fenfluramina 
PONDERAL 
SERVIER ITALIA SpA 60 cpr 20 mg 
PONDERAL RETARD 
SERVIER ITALIA SpA 30 cps 60 mg 
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DIMAFEN 
STRODER Srl 60 cpr 20 mg 
DIMAFEN RITARDO 
STRODER Srl 30 cps 60 mg 
ISOMERIDE 
SERVIER ITALIA SpA 60 cps 15 mg 
GLYPOLIX 
STRODER Srl 60 cps 15 mg 
modafinil 
PROVIGIL 
CEPHALON UK LIMITED 30 cpr 100 mg 
pentetrazolo + dildrocodeina 
CARDIAZOL PARACODINA 
ABBOTT SpA gitos 10 ml 
sibutramina 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 28 cps 10 mg 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 56 cps 10 mg 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 98 cps 10 mg 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 280 cps 10 mg 
REDUXADE 
so: AERLARO nre nre AF RA] (i (E sE PERE 
REDUXADE 
ABBOTT SPA 86cs15mg Cl li Li n 
REDUXADE 
o ARBON SPA: a rio cri PROPRIO O, N iii iii i i 
REDUXADE 
on ______m_ 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cps rig Mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 coso ma 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 9 cns 10 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 280 cps 10 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cps rig 15 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cps 15 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV:FARMACEUTICA 98 cps 15 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpaA.DIV.FARMACEUTICA 280 cps 15 mg 
REDUCTIL 
 ABBOTTSPA  ABopsrigiOmg o CE 
REDÙCTIL 
ABBOTT SpA 56 cps 10 mg 


1-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 
REDUCTIL 
ABBOTT SpA 98 cps 10 mg 
REDUCTIL 
ABBOTI SpA 280 cps 10 mg 
REDUCTIL 
ABBOTT SpA 28 cps rig 15 mg 
REDUCTIL 
ABBOTT SpA 56 cps 15 mg 
REDUCTIL 
ABBOTT SpA 98 cps 15 ma 
REDUCTIL 

tranilcipromina + trifluoperazina 

PARMODALIN 


SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 
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alfentanile 
FENTALIM 
ANGELINI SpA 5 fiale EV 10 ml 0,5 mami 

buprenorfina 
TEMGESIC 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT 25 fiale IM Evo, gmgim»®@©- I 
TEMGESIC 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT 2 epr sublingua.2/Img —tt+t+e+é@®>*=o>*=wo-uoo "uf 
TEMGESIC 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT 10 cpr sublinguali 0,4 mg 
SUBUTEX 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT 7 cpr sublinguali 0,4 mg 
SUBUTEX 
RECKITT BENCKISER HEALTH. Ltd 7 cpr sublinguali 2 mg 
SUBUTEX 
RECKITT BENCKISER HEALTH. Ltd 7 cpr sublinguali 8 mg 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 35 meg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 35 meg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl ___________ 10 cerotti transd 20mg 35meglh LL) pre iS ig iiii SEI A reo sita 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl ____3 geretti transg 52,5 Megfi fi  ——“—“__}LLELNNN N N 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 52,5. mdagr 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti tranéd 30mg 52.5megih 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti ifansd 70 meg/ih 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl S(ceròtti transd 70 Megih IA nel srl ale cia 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl TO cerotti transd 40mg 70meg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 20ma 35meg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti iransd 20mg 35mceg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti traned 20mg 35meg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTISrI 2 cerotti transd 80mg 52,5mog/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd S0mg 52.5megih 
TRIQUISIC 
PROVOTTI FORMENTI Srl £ cerotti transd 40mg 70megh__ 
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TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti iransd 4A0mg 70meg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 40mg 70meg/h 
fentanil 
LEPTOFEN 
PFIZER ITALIA Srl 1 fiala IM EV 10m 
FENTANEST 
PFIZER ITALIA Srl 5 fiale 0,1 mg 2 ml 
FENTATIENIL 
ANGELINI SpA 5 fiale EV ED 1 ml 
FENTATIENIL 
DUROGESIC 
SSN od, — — 8 cerotti trans 25 megih N 
DUROGESIC 
L_IANSSEN CILAG SpA ________— Scerottitransi80megh SRI I I RI 
DUROGESIC 
Qua JANSSEN CILAG SpA Sreroltitransd 75 megh N _ _ _ _ __ _ _ _ _  __ nn 
DUROGESIC 
L_IANSSEN CILAG SpA __________— Scerottitransii00megh en. 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 200 meg 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 6 pastiglie oro 200 meg 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 200 mcg 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 30 pastiglie oro 200 mog 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 400 Meg 
ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 6 pastiglieero 400 meg 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 400 meg 
ACTIO 
> SCRMAIONUSHD > ene 80 pastiglie oro 400 meg 
ACTIO 
__CEPHALONUKLID n) Spastigle orosolub 600 mag Le 


ACTIO 


ACTIO 
CEPHALON UK LTD 


15 pastiglie oro 600 meg 


ACTIO 

CEPHALON UK LTD, 30 pastiglie oro 600 mog 
ACTIG 

CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 800 mog 
ACTIQ 

CEPHALON,UK LTD 6 pastiglie oro 800 meg 
ACTIO 

CEPHALON UK LTD 15 pastiglic oro 800 meg 
ACTIQ 

CEPHALON UK LTD 30 pastiglie oro 800 meg 
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ACTIO 
CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosclub 1.200 meg 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 6 pastiglie oro 1200 meg 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 1200 meg 
ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 30 pastiglie oro 1200 meg 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 1.600 mcg 
ACTIO 

RAITRE CERBRERA --  RORE OTO TT ll 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 1600 meg 
ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 30 pastiglie oro 1600 meg 
FENTANYL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale EV 100 meg 2 ml 
FENTANYL HAM. 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale 10 ml 50 meg/ml 
DISUFEN 
ANGENERICO SpA 5 fiale 1 ml 50 meg/mi 
DISUFEN 
ANGENERICO SpA 5 fiale 5 ml 50 meg/ml 
DISUFEN 
ANGENERICO SpA 5 fiale 20 ml 50 meg 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA $ cerotti transd 25meglora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 5 cerotti transd 25mceglora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 7 cerotti transd 25mog/ora 
FENTANIL HEXAL 

di oniiallilo tO cerottiuamed asmegfora SE 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 14 cerotti transd 25mceg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 20 cerotti transd 25meg/ora 
FENTANIL HEXAL 

Cl HEXAL SPA ________—_ Y_ SoerottitransiBOmegioa 

FENTANIL HEXAL 

Miani AE | © __Boerottitranse SOmegiota Lia 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 7 cerotti transd SOmeg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 10 cerotti transd S0omcg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 14 cerotti transd 50meg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 20 cerotti transd B0meg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 5 cerotti transd 75megiora 
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FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 7 cerotti transd 75mceg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 10 cerotti transd 75mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 14 cerotti transd 75meg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 20 cerotti transd 75meg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 3 cerotti transd 100mcg/ora 
FENTANIL HEXAL 

_HEMAL SPA Serettitransdi00megiora —  — {LL ll 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 7 cerotti iransd 100meg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 10 cerotti traned 100meg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 14 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 20 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 8 cerotti transd 75meglora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 3 cerotti transd 25meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 5 cerolli lransd 25meglora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA ? cerotti transd 25meglora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 10 cerotti transd 25moyora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 14 cerotti transd'25mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

__SANDOZ Spà ——_——__‘’———’ S0ceromfiugamefbSmegiora SE 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA SfCerotti transd 50megiora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA cerotti transd S0meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

CL SANDOZ SPA _____—___—_— Y_ ToerottitransiB0megiora 

FENTANIL SANDOZ 

__SANDOZ SpA (N tOcerottitransdS0megiora Lia 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 14 cerotti transd 50meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 20 cerotti transd S0mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA, 3 cerotti transd 75meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 5 cerotti transd 75mog/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 7 cerotti transd 75meg/ora 
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FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 10 cerotti transd 75mceg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 14 cerotti transd 75mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 20 cerotti transd 75meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 3 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 5 cerotti transd 100mcg/ora 
FENTANIL SANDOZ 

ale alan + _ nc 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 10 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 14 cerotti traned 100meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOZ SpA 20 cerotti transd 100meg/era 

metadone 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale IM 10 mg i ml iii ie MD e i 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 0s soluz 20 mg 20 ml 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os solz 10 mg 20 mi 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 0s soluz 5 mg 20 mi 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os soluz 40 mg 40 ml 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 80 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 5 mg Sami 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci fdmgli0 mi 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scie 20 Mg e mi AZZNZNZSNZSN&SNZNN ANZI” 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 100 MI 1 Mimi 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os S00mIimMgi n. 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 1.000 ml pilo ini o e RSI 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scie 40 ml 0,1% 
METADONE GLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 60 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOA.MOL 
MOLTENTFARMACEUTICI SpA scie 5 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci” 10 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 20 ml 5 mg/mi 
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METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 1.000 ml 0,5% 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 5 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 10 ml 1 mgimi 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 20 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 100 ml 1 ma/mi 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 40 ml 1 mg/ml iii ui 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 60 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 5 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 10 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci” 20 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR.AFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Sr sci 1 mg/1 ml5ml 
METADONE CLOR.AFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Sr sci 1 mg/1 ml 10m 
METADONE CLOR.AFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Sr sci 1 mg/ 4 ml 20 ml 
METADONE CLOR.AFOM 
A.F.O.iM. DIPENDENZE Sr sci 8 mg/ 4 ml 20 ml 
METADONE CLOR.AFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Sr sci 5 mg/ 1 ml 20 ml 
METADONE CLOR.AFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Sr sci: 1 mg/1 ml'100 mi 
METADONE CLOR.AFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Sr sci moAfimi 000 mi _—_ <- —- — _—- _ _  _ _ _ ___—_ 0@—yrrrr———__Eo>w©\ È 
METADONE CLOR.AFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Srl sci 4ma/ 1 ml 40m 
METADONE CLOR.AFOM 
A.FLO.M. DIPENDENZE Sr sei: 1 mg/ 1 ml 60m 
METADONE CLOR.AFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Sr scitmiimÎ4A@aà)v,w, < “= >>> 00/00 
METADONE CLORIDRATO 
AFO.M. DI pennaDENZE Sr OS SML 1 Mg/imi STE n 
METADONE CLORIDRATO 
A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl OS 10ML 1 mg/mi 
METADONE CLORIDRATO 
A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl 0s 20 ml 1 regimi 
METADONE CLORIDRATO 
A.F.O.M. DipennaDENZE Srl OS 40ML 1 mg/ml 
METADONE CLORIDRATO 
A.F.OM. DI pennaDENZE Srl OS 60ML 1 mg/ml 
METADONE CLORIDRATO 
A.F.OM. DI pennaDENZE Srl OS 80ML 1 mg/ml 
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METADONE CLORIDRATO 


A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl 


0S100ML 1 mg/m 


METADONE CLORIDRATO 


A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl 


0s 20 ml 5 nrgimi 


METADONE CLAFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Srl 


0s Sit Imgim 


METADONE CLALITTI 


FARMA LEADER Sr 


METADONE CLOR.IBP 


FARMA LEADER srl 


METADONE CLOR.IBP 
FARMA LEADER Srl 


08500mI 1mg/ 


sit ima; 


osti 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 5mlima/m 
METADONE CL. ALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 10mlimg/ 
METADONE CL ALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 0s 20mIimg/ 
METADONE CLALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 0s 100mI1mg 
METADONE CLALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 500mI1mg 
METADONE CLALITTI 

MOLTENI FARMACEUTICI SpÀ os Iltimgim 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Sr osbmil 1mg/nal 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Sr os10ml imgim 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Srl 0520ml 4mgim 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Sr 0540ml img/m 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Sr 0860Ml imgim 
METADONE CLOR.IBP 

FARMA LEADER Srl 0s80Ml 1mg;ni 
METADONE CLOR.IBP 


METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Sr 


METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Srl 


METADONE CLOR.IBP 


os Sml 1mgimi 


FARMA LEADER Sr 0s20ml 1imgim 
METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Sri 0s4omi imgim 
METADONE CLOR. 


FARMA LEADER Sr 


0s60ml 1mgim 


METADONE CLOR. 
FARMA LEADER $rl 


0$80ml 1mgim 


METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Srl 


08100mI 1mg/ 
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morfina 
MINDOL MERCK 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA iDesr 
MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 16 cpr 10 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 16 cpr 30 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr le ai ag esa prolunga 
MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! 16 cpr 100 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN 

__MUNDIPHARMA PHARMAGEUTICSI 16601200 Mg rilascio PIOIUNGARO N 
MSCONTIN 

lle granulato per sosp OS 20 mg RCN 

MSCONTIN 

Se An gt rei SIOE Liri iii 
MSCONTIN 

sò MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.ST] granulato per sosp OS 60,mg N 

MSCONTIN 

LE Rrsr celo) —  quidapsposiino _____ATP) o_o 
MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr giendiato per suspiGe 00.0 
SKENAN 
BRISTOL -MYERS SQUIBB Srl 6 cps 10 mg rilascio prolungato 
SKENAN 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 6 cps 30 mg rilascio prolungato 
SKENAN 
PRISTOL:MI RS SQUIBE-Srì 6 cps 60 mg rilascio prolungato 
SKENAN 
BRISTOL-MYERS SQUIBE Srl 6 cps 100 mg rilascio, prolungato 
MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 10,mc 1Ò 


MORFINA CLORIDR 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale*20 mc im 
MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 10mg im 


apo mt0omg/10ml 0 


MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 10 ml 200mg/10 ml 


MORFINA CLORIDA 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 10 ml 200 mg/10 ml 


MORFINA CLORIDA 


MOLTENT FARMACEUTICI SpA 5 fiale 100 rrg/5 ml 
MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 100 rg/5 ml 
MORFINA CLORIDR 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 1 fiala 50 me 5 ml 
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MORFINA CLORIDR 
ANGELINI SpA 


5 fiale 10mg im 


MORFINA CLORIDR 
ANGELINI SpA 


5 fiale 20 mg im 


MORFINA CLORIDR 
SALF SpA 


5 fiale 10 mg im 


MORFINA CLORIDR 
SALF SpA 


MORFINA CLORIDR 
SALF SpA 


MORFINA CLORIDR 
SALF SpA 


MORFINA CLORIDR 
MONICO SpA 


MORFINA CLORIDA 


5 fiale 20mc im 


1 


iala 10 me tm 


1 fiala 20 mg im 


5 fiale 10 mg im 


MONICO SpA 5 fiale 20 mg 11m 
MORFINA CLORIDR 
MONICO SpA 


MORFINA CLORIDR 


1 fiala 10 mgim 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


0g soluz fiala 30m| 20malm 


MONICO SpA 1 fiala 20 mgim 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA scie 100 ml 2 mg/ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 0s soluz liala 420ml 20ma/ 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 20 flaconcini os 10 mg 5 ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 20 flaconcini os 30 mg*.ml 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA 20 flaconcini o$ 100 mq 5 ni 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA sci 250 PATA/MI 
ORAMORPH 

MOLTENI FARMACEUTICI SpA sel" 500 ml 2 ma/mI 
ORAMORPH 


ORAMORPH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


ORAMORPH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


TWICE 
ANGELINI SpA 


scie 100 ml 20 mg/ml 


16 cps 10 mg rilascio prolungato 


= 8ciP20.mi20moimi: = > ira i iii 


TWICE 
ANCELINI SpA 


16 cps 30 mg rilascio prolungato 


TWICE 
ANGELINI SpA 


16 cps 60 mg rilascio prolungato 


TWICE 
ANGELINI SpA 


16 cps 100 mg rilascio prolungato 


MXL CONTIN 


MUNDIPH 


ARMA PHARMACEUTIC.Srl 


8 cps 30 mg rilascio prolungato 
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MXL CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 8 cps 60 mg rilascio prolungato 
MXL CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 8 cps 90 mg rilascio prolungato 
MXL CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 8 cps 120 mg rilascio prolungato 
MXL CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 8 cps 150 mg rilascio prolungato 
MXL CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 8 cps 200 mq rilascio prolungato 
TICINAN 

__PRODOTTI FORMENTI Sd _—— tOcprriv 10mg rilascio prolungato BIO acli ARA AA TA 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 14 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 20 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 30 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 50 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 60 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 100 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cpr riv 30 mg rilascio prolungalb 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 14 cpr riv 30 mg rilascio prolungfto 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 20 cpr riv 30 mg rilascha.prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 30 cpr riv 30 nigNilascio prolungato 
TICINAN 

__PRODOTTI FORMENTI St _— SOcpriif9Omgrilascio prolungato Ici 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 60 cpinriv 30 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 100 cpr riv 30 mq rilascio prolungato 
TICINAN 

____PRODOTTI FORMENTI Sl @____—_—_Y° i@crriv60mygtrilascio prolungato 

TICINAN 

__PRODOTTI FORMENTI Srl (N, —_—— t4cprriv60mgrilascio prolungato I 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 20 cpr riv 60 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 30 cpr riv 60 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI EORMENTI Srl 50 cpr riv 60 mg rilascio prolungato 
TICINAN, 
PRODOTTI FORMENTI Srl €0 cpr riv 60 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 100 cpr riv 60 mg rilascio prolungato 
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TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cpr riv 100 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 14 cpr riv 100 mg rilascio prolungate 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 20 cpr riv 100 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 30 cpr riv 100 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 50 cpr riv 100 mq rilascio prolungato 
TICINAN 

__PRODOTTI FORMENTI Sd _—’—60cprriv100mgrilascio prolungato BIO lt ARA AA TA 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 100 cpr riv 100 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cpr riv 200 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 14 cpr riv 200 mg rilascia prolungate 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 20 cpr riv 200 mg rilascio prolungata 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 50 cpr riv 200 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 50 cpr riv 200 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 60 cpr riv 200 mg rilascio prolungdlo 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 100 cpr riv 200 mg rilascio prolufigato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 100 cpr riv 10 mg rilasbio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 00 cpr riv 30,MQxilascio prolungato 
TICINAN 

__PRODOTTI FORMENTI St _— 100cprifv,6oria rilascio prolungato Ici 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 00 epr riv 100 Mgr.p 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 00 cpr riv 200 mgr.p 
UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD cpr sublinguali 2 mg 
UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 2 cpr sublinguali 2 mg 
UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES.LTD 3 cpr sublinguali 2 mg 
UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 4 cpr sublinguali 2 mg 
UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 8 cpr sublinguali 2 mg 
UPRIMA 
ABBOTT,LABORATORIES LTD 1 cpr sublinguale 3 mg 
UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 2 cpr sublinguali 3 mg 
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UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 4 cpr sublinguali 3 mg 
UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 8 cpr sublinguali 3 mg 
UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 10 cpr sublinguali 3mg 
TALUVIAN 
ABBOTT SpA 1 cpr sublinguale 2 mg 
TALUVIAN 
ABBOTT SpA 2 cpr sublinguali 2 mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SPA $eprsublinguali@mg TA DI al ARTO A 
TALUVIAN 
ABBOTT SpA 4 cpr sublinguali 2 mg 
TALUVIAN 
ABBOTT SpA $ cpr sublinguali 2 mg 
TALUVIAN 
ABBOTT SpA 1 epr sublinguale 3 mg 
TALUVIAN 
ABBOTT SpA 2 cpr sublinguali 3 mg 
TALUVIAN 
ABBOTT SpA 4 cpr sublinguali 3 mg 
TALUVIAN 
ABBOTT SpA 8 cpr sublinguali 3 mg 
TALUVIAN 
ABBOTT SpA 12 cpr sublinguali 3 my 

morfina « atropina 
CARDIOSTENOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA $ fiale IM 1 ml 
MORFINA CL ATROPINA SOLF 
SALF SpA 5 fialet ml 
MORFINA CL ATROPINA SOLF 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 1ml 
MORFINA CL ATROPINA SOLF 
MONICO SpA 5 fiaf&M mi 

ossicodone 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr e8 cpr 40. my rilasvio prolungalo 
OXYCONTIN 
MUNIDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sri 56 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 12 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 

__MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr flacone 28 cpr 10 mg rilescio prolungato n 
OXYCONTIN 

si NARA Rag E or flacone 56 cpr 10 mg rilascio prolungato Di 

OXYCONTIN 

__MUNDIFHARMA PHARMACEUTIC.SIH ——— flacone 112 epr {0 mgriascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 


MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 


_____S6 cpr 20 mg rilascio prolungato 


NARICO TCI= 
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OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 12 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr lacone 28 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! lacone 56 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr lacone 112 cpr 20 mg ri ascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
SA ia isti 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 112 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! flacone 28 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr flacone 56 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr flacone 112 cpr 40 mg ri ascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 28 cpr 80 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 56 cpr 80 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 142 cpr 80 mq rilascio prolungalo 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! flacone 28 cpr 80 mg rilascio prelungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr flacone 56 cpr 80 meftilasciò prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr flacone 112 cpf 80.mg ri ascio prolungato 
DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 4 cpr ri@5/ne+ 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 28 cpiariv 5 me + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA E6cpr riv 5 me + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 10 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 28 cpr riv 10 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 56 cpr riv 10 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MQLTENI FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 20 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 28 cpr riv 20 mg + 325 mg 
DEPALGOS 
MQLITENI FARMACEUTICI SpA 56 cpr riv 20 mg + 325 mg 
‘pentazocina 
TALWIN 
HOSPIRA SpA 5 fiale IM EV 30 mg 1 ml 


Me 
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TALWIN 
HOSPIRA SpA 10 fiale IM EV 30 mg 1 ml 


PENTAFEN 
FARMAC.FORMENTI SpA 5 fiale IM EV 30 mg 1 ml 


PENTAFEN 
FARMAC.FORMENTI SpA 10 fiale IM EV 30 mg 1 ml 


petidina 
PETIDINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 100m92 mM] 


PETIDINA CLORIDR 
SALF SpA 5 fiale 10092 ml 


PETIDINA CLORIDR 


MONO GP. ori EOTOInennan nnnni 
remifentanil 
ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV 1 mg 
ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV2.mg 
ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV5 mg 
sufentanil 
FENTATIENIL 
ANGELINI SpA 5 fiale EV 5 ml 50 meg/mi 
SUFENTANIL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale EV 50 meg 1ml 
SUFENTANIL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale EV 250 mcg 5 ml 
SUFENTANIL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 5 fiale 50 meg 20 ml 
SUFENTANIL FRE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 1 ml 50(MSg/mI 
SUFENTANIL FRE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 5MISOMeg/mI 
SUFENTANIL FRE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA Sffial®00 ml 50 meg/mi 
DISUFEN 
ANGENERICO SpA BYiale EV 4 ml 50 mcg/ml 
DISUFEN 
ANGENERICO SpA 5 fiale 5m| 50 meg/m] 
DISUFEN 
ANGENERICO SpA 5 fiale 20 ml 50 meg/mi 


NARICO TICI= 
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10 clismi 3mg 50mI 


i 


beclometasone 

CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 50meg sol press.xinal 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "250 meg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 er 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "100 microgrammi polvere per inalazione” inalatore pulvinal 100 er 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "400 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er 
CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare” 20 flaconcini monodose 
BECOTIDE 
MENARINI INTERNAT. O.LSA "50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione” flacone.dà 200/er 
BECOTIDE A 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A flacone 200meg/mI sosp da nebulizzare con cortagocce 
BECOTIDE 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A "250 meg soluzione pressurizzata per inalazione! flacone da 200 e 
BRONCOTURBINAL 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA aeros 200er 50 
INALONE 
GLAXOSMITHKLINE C.HEALTH.SpA soluzxinal 2004 250mg 
VIAREX INALANTE 
SCHERING P.QUGH LABO N.v. aeros 20g 
VIAREX 
SCHERING P.QUGH LABO NV, aeros nas 20g 
CLENIL JET 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 20Derog 250 meg 
CLENIL dET 
CHIESI FARMACEUTICI SpA aer 2006»50Mcg 
BECLOJET 
PROMEDICA Srl spray-200d SOmcg cer 
BECLOJET 
PROMEDICA Srl spray 200d 250megc/er 
CLIPPER 

net: i ci pa 10 clismi 8 mg 60 ml sosp ret crei 
CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA, 10 cpr 5 mg rilascio mocificato 
CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 50 cpr 5 mg rilascio mocificato 
BECOLEX 
MASTER PHARMASSrl 10 clismi 3mg 50mI 
BECOLEX. 
MASTER PHARMA Srl 10 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 30 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BIDIGLIN 
PROMEDICA Srl 


1-3-2007 


ORION CORPORATION (Fl) 


BEMEDREX 
ORION CORPORATION (FI) 


BEMEDREX 
ORION CORPORATION (FI) 


asyhalealGomegnxe00 


easyfialer 400meg 100d 


gasyhaler 400meg c/co 
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BIDICLIN 
PROMEDICA Srl 10 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BIDICLIN 
PROMEDICA Srl $0 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BECLOFAX 50 
MASTER PHARMA Srl sospxinal 50meg 
BECLOFAX 100 
MASTER PHARMA Srl sospxinal 100mcg 
BECLOFAX 250 
MASTER PHARMA Srl sospxinal 250mcg 
TOPSTER 

_SOFAR SPA —__________’‘—_—_—’ t&dosi3Sm] schiuma rett___ — a vr ii. iu 
TOPSTER 
SOFAR SpA 10 supp 3 mg 
TOPSTER 
SOFAR Spa 10 clismi 3 mg sosp rett + 10 cannule rett 
PRONTINAL 
DOMPE' SpA sosp nebul 20 fiale 0,8 mg 2 ml 
BECLOMETASONE LPB 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA spray 50mcg 
BECLOMETASONE LPB 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA spray 250me 
BECLONEB 
MASTER PHARMA Srl aer 10f 1d 2ml 0.04% 
BECLONEB 
MASTER PHARMA Srl er 2011 1d 0,8mg/2ml 
BEMEDREX 
ORION CORPORATION (Fl) casyhaler inal 200meg 
BEMEDREX 
ORION CORPORATION (Fl) easvhaler 100meg 2004, 
BEMEDREX 
ORION CORPORATION (Fl) easyhaler 100Mèg,c/co 
BEMEDREX 


BEMEDREX 


PROMEDICA Sr 


sol press.5Omeg+erog 


— ORION CORPORATION (FI) ___—_—_Y° easyhaler 400meg@xtoo — 
BEMEDREX 
_ ORION CORPORATION (FI) (AN casyhaler 200megox200 i 
BEMEDREX 
ORION CORPORATION. (FI) easyhaler 200meg 200d 
CLENILEXX 
PROMEDICA Srl sol press.inal 50mceg 
CLENILEXX 
PROMEDICA.Sr soluz inal 200 erog 100 meg 
CLENILEXX 


CLENILEXX 


PROMEDICA Sr 


soluz inal 200 erog 100 meg autohaler 


leg 


1-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 


NOVAHALER 
MASTER PHARMA Sr solxinal 50mce 2000 
NOVAHALER 
MASTER PHARMA Sr solxinal 100mcg 200d 
NOVAHALER 
MASTER PHARMA Srl inal 50rmeg 200d c/er 
NOVAHALER 
MASTER PHARMA Sr inal 100meg 200d c/e 
KLOSTENAL 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA schiuma rettale 35 ml 3 mg + cannue 
KLOSTENAL 
__BRACCO SpA DIV.FARMACELTICA ——— 7 clismi 60 ml sosp rett + 7 cannule felt 
BECLOMETASONE NOR 
NORTON WATERFORD Ltd 250meg 200d 
BECLOMETASONE NOR 
NORTON WATERFORD Lid 50meg 200d 


beciometasone + ‘salbutamolo 


CLENIL COMPOSITUM 
___PROMEDICA — _____"50meg+100megsospensione pressurizzata per inalazione” 1 

CLENIL COMP 
CLENIL COMP 
PROMEDICA Srl polv 80d 100+200me 
CLENIL COMPOSITUM 
PROMEDICA "0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare” - 0 flaconi monodo 
CLENIL COMPOSITUM 
PROMEDICA "50 meg + 100 meg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 fl 
CLENIL COMP 
PROMEDICA Srl 201 2ml 0,8+1,6mg 
JETBES MITE 
PROMEDICA Srl aerosol 200erog 
JETBES 
PROMEDICA Srl aerosol 2004 250+100mcg 

beclometasone+ salbutamolo 
CLENIL COMPOSITUM 
PROMEDICA "250.pYcg + 100 mog sospensione pressurizzata per inalazione” 1 f 

‘betamatasone 
DELTAVAGIN CV | |< 
FINDERM FARMACEUTICI Srl 6 candelette vag 2 mg + 10 mg + 100 mg 
CELESTONE 
SCHERING P_OUGH SpA 10 cor 0,5 mg 
CELESTONE 

va SCHERING P-QUGH Spy, gitostomi@,Smg@mi 

CELESTONE 
SCHERING P_OUGH*SpA 5 fiale IM EV 4mg 1 ml 
CELESTONE CRONODOSE 
SCHERING BQUGH SpA 1 fiala IM 1 ml 
CELESTONE CRONODOSE 
SCHERING P_QUGH SpA 5 fiale IM 1 ml 
CELESTONE AR 
SCHERING P_QUGH SpA 10 conf 1 mg 
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BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA LDA 10 cpr eff 0,5 mg 


m 


BENTELAN AR 
DEFIANTE FARMACEUTICA LDA 10 cpr eff 1 mg 


m 


BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA LDA 3 fiale IM EV 4 mg 2 ml 


m 


BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA LDA 6 fiale 1,5 mg 2 ml 


m 


EMILAN 
PERKINS SAS 10 cpr eff 0,5 mg 


EMILAN 
PERKINS SAS 


CRA 


BETAMETASONE FAR.MI 
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 3 fiale 4 mg 1 ml 


i budesonide 
PULMAXAN TURB. 
i ASTRAZENEGA SPA 200 dosi 100 meg polv ina 


PULMAXAN TURB.200 
ASTRAZENECA SpA 100 dosi polv inal 


PULMAXAN TURB.400 
_ARIRAZENECA SPA 50 dosi 400 meg polv ina AT 


PULMAXAN 
ASTRAZENECA SpA aeros 20f 0,125mg/mi 


PULMAXAN 

ASTRAZENECA SpA sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/mi 
PULMAXAN 

ASTRAZENECA SpA sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/m 
SPIROCORT 

SIMESA SpA turbohal.2004 100meg 
SPIROCORT 

SIMESA SpA 100 dosi 200 meg polv.ina 
SPIROCORT 

SIMESA SpA 50 dosi 400.megPpolv inal 
SPIROCORT 

SIMESA SpA aetos 20f,,0,125mg2m 


SPIROCORT 
SIMESA SpA sosp nebul 20 flaconcini 0,25 mg/1 ml 


SPIROCORT 
SIMESA SpA 


AIRCORT 


AIRCORT 
ITALCHIMICI SpA 


eospiita) A00-MOg:O 10008) n, iii iii ii ii i i A 
BUGASUN 

SIMESA SpA 50 cps 3 mg rilascio modificato 

BUGASUN 

SIMESA SpA 100 cps 3 mg rilascio modificato 

MIFLONIDE 

NOVARTISSFARMA SpA 10 cps 200 meg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 14 cps 200 meg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 20 cps 200 meg polv inal 
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MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 28 cps 200 mcg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA $0 cps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 42 cps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 50 cps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 56 cps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 

Mirri PRRERENBRSRRO LL PARETO ROSETO STE clio SPETTRI IRA 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA $4 cps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 100 eps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 112 eps 20Umeg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 120 eps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 140 eps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 168 cps 200 meg polv ina 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 200 cps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 280 cps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 60 cps 200 meg polv'inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 1 flacone 120 698200 meg polv inal 
MIFLONIDE 

i ri A N 10cps dOggmeg po inal nn 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 14 cps,400 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 20cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 

Do NOVARTIS FARMA SpA Y 28cps@0omegpominal 

MIFLONIDE 

_NOVARTIS FARMA SPA (N, 900ps 400 meg polvinal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA. 42 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 50 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 56 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 60 cps 400 mg poly inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 84 cps 400 meg polv inal 
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MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 00 eps 400mcg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 12 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 20 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 40 cps 400 meg polv ina 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 68 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA ______‘—‘— 2000ps400megpovinal 10 al AE AA 

MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 280 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 1 flacone 60 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 120 cps 400 meg polv inal 
ENTOCIR 
ASTRAZENECA SpA 50 cps 3 mg rilascio modificato 
ENTOCIR 
ASTRAZENECA SpA 100 cps 3 mg rilascio prolungato 
DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


10 cps 200 meg polv inal 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


14 cps 200 meg polv inal 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


20 cps 200 meg polv inal 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


28 cps 200 meg polv'inal 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


30 cps 200 meg polv inal 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


42 cps 200,MEg polvinal ©" 


£0 cps.200 meg polv inal 


56cps 200 meg polv inal 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 


60 cps 200 meg polv inal 


84 cps 200 meg polv ina 


LPB IST.FARMACEUTICQ. SpA 100 eps 200 meg polv ina 
DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 112 eps 200 meg polv ina 
DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 120 cps 200 mcg polv ina 
DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 140 eps 200 meg polv inal 
DESONAX 
EP BUST.FARMACEUTICO SpA 168 eps 200 meg polv ina 
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DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 200 cps 200 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 280 cps 200 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 60 cps 200 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 1 flacone 120 cps 200 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 10 cps 400 mcg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 14 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 20 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 28 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 30 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 42 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 50 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 56 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 80 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 84 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 100 cps 400 meg polY'ima 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 12 cps 400 micqpolv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 20 cps400MEg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 40 eps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 68 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 
____'PRISTFARMACEUTICO SpA Y 200eps40omegpovinal 

DESONAX 

IPB ISTFARMACEUTICO SpA/M, —__—_ 2800ps 400megpolvinal I 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO. SpA 1 flacone 60 cps 400 meg polv inal 

DESONAX 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 120 cps 400 meg polv inal in flacone 

XAVIN 

IVAX FARMACEUTICI Srl sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/mi 

XAVIN 

IVAXFARMACEUTICI Srl sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml 

BUDIAIR 

CHIESI FARMACEUTICI SpA inal 200d 200meg 


i 
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BUDIAIR 

CHIESI FARMACEUTICI SpA inal 200d 200mcg jet 
MIFLO 200 

PROMEDICA Srl inal 2004 200mcg 
MIFLO 

PROMEDICA Srl inal 200d 200mcg jet 
BUDESONIDE VIATRIS 

MEDA PHARMA SpA 100 dosi 200 meg polv ina 
BUDESONIDE VIATRIS 

MEDA PHARMA SpA 1cart 2,189 


BUDESONIDE VIATRIS 


MEDA PHARMA SpA 2cart 2,189 

BUDESONIDE VIAT. 
MEDA PHARMA SpA ro fcart2,18 
BUDESONIDE VIAT. 
MEDA PHARMA SpA ro2oant2,18 
BUDESONIDE VIAT. 
MEDA PHARMA SpA ro 1cart100d 
BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 1 cart. 50 dosi 400 meg 
BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 1 cart. 100 dosi 400 meg 
BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 2 carl. 100 dosi 400 meg 
BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA inal. + carl. 100 dosi 400 meg 
BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA inal. + 2 cart. 100 dosi 400 meg 
BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 10 cart. 50 dosi 
BUDESONIDE 
MEDA PHARMA SpA 10 cart. 100 dosi 
BUDESONIDE 

__MEDA PHARMA SpA inal+ edit Bodosi 400 meg 
RIBUSPIR 
MASTER PHARMA Srl sospxinal 200mcg 200d 
RIBUSPIR 
MASTER PHARMA Srl sospxinal jet 200mca 
BUDOSAN 

ne: DRFALKPHARMAGMEH — _——Y 90cpsgasitoresdmg |... <—._ _ °_°... SS 

BUDOSAN 

__PRFALK PHARMA GMBH O (‘N 100epsgastroros IMQ 
BUDOSAN 
DR.FALK PHARMA GMBH 10 ops gastrores 3 mg 
BUDOSAN 
DR.FALK PHARMA /CMER 50 cps gastrores 3 mg 
BUDOSAN 
DR.FALK PHARMA GMBH 120 cps gastrores 3 mg 
MARXIDE 
ARROW,)GENERICS LTD UNIT sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml 
MARXIDE 
ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 24 fiale 0,25 mg/mi 
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MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 80 fiale 0,25 mg/m 

MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 20 fiale 0,50 mgimi 

MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNI] sosp nebul 24 fiale 0,50 mg/m 

MARXIDE 

ARROW GENERICS LTD UNIT 


sosp nebul 60 fiale 0,50 mg/mi 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


60 dosi 160/4,5 meg polv inal 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


19 monad 60 dosi 160/4,5 meg polv_ 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


“a monoo 60:dosi160/4,5\meg polv.inal! .. lo o 


18 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 


_120 dosi 160/45 meg polvinal 


$ monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


£ monod 120 dosi 160/4,5 meg polwinal 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


60 dosi 320/9 meg polw inal 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


2 inalatori.60 dosi 320/9 meg 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


3 inalateri,60 dosi 320/9 meg 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORT 


ASTRAZENECA SpA 


SINESTIC 


SINESTIC 


BIOFUTURA PHARMA Srl 


SINESTIC 


BIOFUTURA PHARMA Srl 


_18 inalatori 60 dosi 320/9 meg | 


_tomanod 80 cosi J60/49 meg polvinal a 


3 manod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 


SINESTIC 


BIOFUTURA PHARMA Srl 


2 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 


SINESTIC 


BIOFUTURA.PHARMA Srl 


SINESTIC 


BIOFUTURA PHARMA Sr 


18 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 


120 dosi 180/4,5 meg polv inal 


SINESTIC 


BIOFUTURA PHARMA Srl 


3 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
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SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 2 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 0 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 8 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 0 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

__SIMESA SPA’ $monodG@Odesitgof4asmegpolinal © © V _ 
ASSIEME 
SIMESA SpA 2 rmonod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 18 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 120 erog 160/4,5 meg aerosol 
ASSIEME 
SIMESA SpA 3 manod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 2 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 10 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 18 monod 420 dosi 160/4,5 mcg golvirtal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 1 inalatore 60 dosi 320/8 meg 
ASSIEME 
SIMESA SpA 2 inalatori 80 dosi 320/A.mc@ 
ASSIEME 
SIMESA SpA 3 inalatori 66 d03h320/9 meg 
ASSIEME 

__SIMESA SpA t@inalatonfovosi ango meg 
ASSIEME 
SIMESA SpA 18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA amonod 60 dosi 80/4,5 nea polv inal 
ASSIEME MITE 

= SIMESA Spà ___———— 2rmonog60dosi80/45 megpolvinal 

ASSIEME MITE 

__BIMESA SpA (NL Smonod60desi8045 megpolvinal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 10 manad 60 dosi 80/4 Smeg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 18 monod 60 dosi 80/4,5 polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 2 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 3 monod 120 dosi 80/4.5 meg polv inal 
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ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 10 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 18 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 320/9 neg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 2 monod 60 dosi 320/9 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 3 monod 60 dosi 320/9 nea polv inal 
ASSIEME 

s SMESAGRA i imme I Così SIONI poi _ __  _ EV li aa 
ASSIEME 
SIMESA SpA 10 monod 60 dosi 320/9 meg polv inal 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 3 monod 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA Zinal 60d 80/45 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 10 monod 60d 80/4,5 meg polv inal 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 18 monod 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 2 monod 120 dosi 80/4,5 meg pélv inal 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA Sinal 120d 80/4. 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 10 monod 120/dosi 80/4,5 meg polv inal 
SYMBICORTMITE 

__ASTRAZENECA SpA °° 1gmong@iiBomiosi80/4Smegpolvinal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 60 dosi 80/4.5 meg polv inal 
SINESTICMITE 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Sr 


2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


_To monod 60 dosi 80/4,5 meg polvinal _._\{\ bp 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 18 monad 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMASSr! 1 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 


BIOFUTURA,.PHARMA Sr 


2Zinal 1200 80/4,5 


SINESTICMITE 
BIOFYUTURA PHARMA Sr 


Zinal 1200 80/4,5 


SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


10inal 120d 30/4, 
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SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 18inal 120d 80/4, 
cortisone 
CORTONE ACETATO 
IST.CHIM.INTERNAZ. RENDE Srl 20 cpr 25 mg 
CORTONISONE ACETATO 
DYNACREN Lab.Farmaceutico Srl 20 cpr 25 mg 
deflaza cori 
FLANTADIN 
TEOFARMA Sr 10 cpr 6 mq 
FLANTADIN 
TEOFARMA Sr 10 cpr 30 mg 
FLANTADIN 
TEOFARMA Srl gtt os 13 ml 22,75 mg/ml 
FLANTADIN 
TEOFARMA Srl gtt fiala 8Ml 
DEFLAN 
LAB.GUIDOTTI SpA 10 cpr 6 mg 
DEFLAN 
LAB.GUIDOTTI SpA 10 cpr 30 mg 
DEFLAN 
LAB.GUIDOTTI SpA gttos 13 ml 22,75 mg/m 
DEFLAN 
| _ osgtt&miz2,75mgimi er sn 
desametasone 
DECADRON 
VISUFARMA Srl 10 cpr 0,5 mg 
DECADRON 
VISUFARMA Srl 10 cpr 0,75 mg 
DECADRON FOSF. 
VISUFARMA Srl 1 fiala 1 ml 4 Mgftaml 
DECADRON FOSF. 
"ei: Lu i fiala gigia mi 
MEGACORT 
FARMA 1 Srl Sffial@&IM EV 4 mg 1 ml 
SOLDESAM 
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl S fiale IM EV ev 4 mg 1 ml 
SOLDESAM 
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl gttos 10 ml 0,2% 
SOLDESAM FTE 
LAB.FARMACOLOGICO MILANESI] 3 fiale IM EV 8 mg 2 ml 
DOXIPROCT 
ABIOGEN PHARMA SpA S&supp 
DOXIPROCT 
ABIOGEN PHARMA SpA pom derm 20 g 
DESAMETAZONE A.D. 
A.D.PHARAA=2000 Srl 40 cpr 0,5 mg 
DESAMETASONE 
ITALFARMACO SpA 10 cpr 0,5 mg 
DESAMETASONE 
ECOBI FARMACEUTICI sus 10 cpr 0,5 mg 
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DESAMETASONE 
BELTAPHARM SpA 10 cpr 0,5 mg 
DESAMETASONE FOSF 
MAYNE PHARMA Srl 3 fiale IM EV 4 mg 
DESAMETASONE FOSF 
MAYNE PHARMA Srl 1 fiala IM EV 8 mg 
desossicortone 
CORTIRON 
SCHERING SpA 4 fiale IM 10 mg 1 ml 
CORTIRON DEPOT 
SCHERING SpA 1 fiala IM 50mg1 ml 
ce -.—../{{{{Ay.,.,i".\... 
SYNTARIS BRONCH. 
RECORDATI SpA "0,42% sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 10 ml 
NISOLID 
CHIESI FARMACEUTICI SpA aerosol dosato 200 dosi 
NISOLID JET 
CHIESI FARMACEUTICI SpA sospxinal 200d 250 
LUNIBRON 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA "30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare" 1 flacone 
LUNIBRON 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 1511 2m| 2mg/2m1 
LUNIBRON 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 15411 2m| 1mg/2r n ___ —_—_____Ò 
NISOLID 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "AD" 15 fiale 2 ml 0,1% aerosol 
NISOLID 
CHIESI FARMACEUTICI SpA "BB" 15 fiale 2 ml 0,05% aero$ol 
NISOLID MONOD. 
CHIESI FARMACEUTICI SpA aer 2011 0,1% 
NISOLID MONOD. 
CHIESI FARMACEUTICI SpA aer 20fl 0,05% 
PULMIST JET 
MADAUS Sr sospxinab250mcegid 
PULMIST 
MADAUS Sr sOsp.iral 200 erog 250 meg 
PULMIST 
MADAUS Srl "AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
PULMIST 
MADAUS Srl "BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
PULMIST 
MADAUS Sr ad nebul 20ncnod 2m 
PULMIST 
AERFLU 
LAB. BONISCONTRO E GAZZONE Srl soluz nebul 30 ml 0,1% RENI, perle e SII 
AERFLU 
LAB. BONISCONTRO E GAZZONE Srl "AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml Slot ie iii i 
AERFLU 
LABmBONISCONTRO E GAZZONE Srl bb nebul 151] 1mg/2mI 
*ASMAFLU 
h, «© ada te soluz nebul 30m 0,1% 
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ASMAFLY 

MAX FARMA Srl "BB"" soluz nesul 15 fiale 1 mg 2 ml 
ASMAFLU 

MAX FARMA Srl "AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
DORICOFLU 

FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
CAREFLU 

FARMA 1 Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
CAREFLU 

FARMA 1 Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
CAREFLU 

NEBULCORT 

ITALCHIMICI SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUMINEX 

FOURNIER PHARMA SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
VENTOFLU 

PLIVA PHARMA Spa soluz nebul "5 fiale 2 m|0.1% 
VENTOFLU 

PLIVA PHARMA Spa soluz nebul “5 fiale 2 ml 0,05% 
AEROLID 

VECCHI & PIAM Sapa soluz nebul 30 ml 0,1% 
AEROLID 

VECCHI & PIAM Sapa 4D" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
AEROLID 

VECCHI & PIAM Sapa bb neb 151 1mg/2ml 

INALCORT 

FARMAC.CABER SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE ABC 

ABC FARMACEUTICI SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 

TURM 

BIORES ITALIA Srl soluz nebul 30/Mh0,1% 
NEREFLUN 

NEW RESEARCH Srl ______foluz nebul80Mm| 30 myi30 mi 
EUROFLU 

EURO-PHARMA Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0.1% 
EUROFLU 

EURO-PHARMA Srl BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05% 
EUROFLU 

FURO-EHARMA Br’ .% Sprayll2omni0ogga —__ __. yy 0 0|°0 2... , ,}, 300,0 
ASSOLID 

KONPHARMA Srl N80 nebul 30 MI O 
FLUNISOLIDE SANDOZ: 

SANDOZ SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE DOR 

DOROM Srl nebul 0,1%50MI 

NISORAN 

AESCULAPIYS FARMACEUTICI Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
PLAUDIT. 

SO.SEPHARM Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
PLAUDIT 

SO.SEPHARM Srl BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 
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KAIMIL 
LISAPHARMA SpA soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 
FLUNITOP 
PIERRE FABRE PHARMA Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNITOP 
PIERRE FABRE PHARMA Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
FLUNITOP 
PIERRE FABRE PHARMA Srl BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml 
FLUNISOLIDE EG 
EG SpA soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 
SIRMIN 
GIVAIR 
EPIFARMA Srl soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 
FLUBIOS 
BIOPROGRESS SpA IND.CHIM.FARM. soluz nebul 30m 0,1% 
FLUNISOLIDE TAD 
TAD PHARMA ITALIA Srl neb 30m 0,196 
LEVONIS 
FARMACEUTICI T.S. Srl BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml 
LEVONIS 
FARMACEUTICI 7.5. Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 
LEVONIS 
FARMACEUTICI T.S. Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA soluz nebul ‘5 fiale 1 mg:2 ml 
FLUNISOLIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA soluz nebul “5 fiale 2 mg/2 ml 
FLUNISOLIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE RAT 
RATIOPHARM GMBH soluz hebul - 5'ffale 1 mo;2 ml 
FLUNISOLIDE RAT 
__RATIOPHARM GMBH — —  soluzieby@Stiale mg mi 

FLUNISOLIDE RAT 
RATIOPHARM GMBH soluzaebul 30 mI 30 mo/30 ml 
CITIFLUX 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl Bbrneb 15fl 1mg/2ml 
CITIFLUX 

a CT. LAS.FARMACEUTICO Sl __—_YAD"soluznebul1Sfile2mg2mi 
CITIFLUN 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE PL 
PLIVA PHARMA SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
DESAFLU 
COPERNICO Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE ALLEN 
ALLEN SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE HEX 
HEXAL SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE ANG 
ANGENERICO SpA neb 30m 0,156 
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ELIOSID 
NEW RESEARCH Srl soluz nebul ‘5 fiale 2 mg/2 ml 
ELIOSID 
NEW RESEARCH Srl soluz nebul -5 fiale 1 mg/2 ml 
ELIOSID 
NEW RESEARCH Srl spray 20m] 0.025% 
NAMBROL 
LEVOFARMA Srl nebul 15fl im 
NAMBROL 
LEVOFARMA Srl nebul 15fl 2m 
NAMBROL 
LEVOFARMA Srl nebul 30fl 1m 
NAMBROL 
LEVOFARMA Srl nebul 30fl 1m 
FLUNISOLIDE ITA 
ITALCHIMICI SpA 15 monod 1mg/2 
FLUNISOLIDE ITA 
ITALCHIMICI SpA 15 monod 2mg/2 
FLUNISOLIDE ITA 
ITALCHIMICI SpA 30 monod 1mg/1 
FLUNISOLIDE ITA 
ITALCHIMICI SpA 80 monod 0,5mg 
FLUNISOLIDE BIOSUD 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA nebul 151 
FLUNISOLIDE BIOSUD 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA nebul 151 
FLUNISOLIDE BIOSUD 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA nobul 20 
FLUNISOLIDE BIOSUD 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA nebul 30) 
FLUNISOLIDE PRC 
DOC GENERICI Srl nebul 1591 1mg 
FLUNISOLIDE PRC 
DOC GENERICI Srl nebul 15fh2mg 
FLUNISOLIDE PRC 
DOC GENERICI Sr nebuli80f1 img 
FLUNISOLIDE PRC 
DOC GENERICI Sr MSbul 30f1 0,5 
NEBULGEN 

ai GENEMO SpA YA mondi SS” 
NEBULGEN 
SEME ICSPA 16 monod 2mg/ _ _ _ ESE 
NEBULGEN 
GENETIC SpA 30monod 1mg/1 
NEBULGEN 
GENETIC SpA 30monod 0,5mg 
CHARLYN 
KRUGHER RHARMA Srl soluz nebul “5 fiale 2 mg 2 ml 

‘ flunisolide+salbutamolo : 
PLENAER 
VALEAS "0,5 mg+ 0,5 mg soluzione da nebulizzare” 20 flaconi da 0,5 mg+2 
PLENAER 
VALEAS "25 mg + 10 mg sospensione pressurizzata per inalazione” flacone 
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fiuocinolone 
PROCTOLYN 
RECORDATI SpA pom rettale 20 9 
PROCTOLYN 
RECORDATI SpA pom derm 409 
PROCTOLYN 
RECQORDATI SpA 10 supposte 2g 
PROCTOLYN 
RECORDATI SpA 12supp 2g 
PROCTOLYN 
RECORDATI SpA tubo crema rettale 30 g 
DERMOLIN GLICOLE 
__MAFARE. Srl © sur vagiiifiale N 
fluocortolone 
ULTRALAN 
SCHERING SpA 10 cpr 20 mg 
SEREKIS 
INTENDIS SpA 10 supp 1 mg+40 mg 
SEREKIS 
INTENDIS SpA 120 supp i me+40 mg 
DOLOPROCT 
INTENDIS SpA crema rett 109 
DOLOPROCT 
— SRIEROSSRÌ crema reti5 9 — ©} rr __ __ 
DOLOPROCT 
INTENDIS SpA crema rett 30 g 
fluocortolone+cincocaina 
ULTRAPROCT 
(END: siga ia io pria ia ORIO N ii nn e a 
ULTRAPROCT 
INTENDIS Spà ung rett 30g 


FLIXOTIDE 50 

GLAXOSMITHKLINE SpA "50. measespensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore s 
FLIXOTIDE 125 

GLAXOSMITHKLINE Spà —_—_—— "125 megsospensione pressurizzata per inalazione” i contenitore 
FLIXOTIDE 250 

GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 250 meg 

FLIXOTIDE 100 

GLAXOSMITHKLINE SpA 60 dosi 100 meg pol inal 

FLIXOTIDE 250 

GLAXOSMITHKLINE SpA 60 dosi 250 mcg polv inal 

FLIXOTIDE 500 

GLAXOSMITHKLINE SpA 60 dosi 500 meg polv inal 

FLIXOTIDE 

GLAXOSMITHKLINE $pA sosp nebul 10 nebules 500 meg 2 ml 

PRONTOFLU PEDIAT. 

VALDA_LAB:FARMACEUTICO SpA aer 120er 25 

PRONTOFLU MITE 

VALDA)LAB.FARMACEUTICO SpA er 1200 50mcg 

PRONTOFLU 

VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA acrosol 60d 125meg 
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PRONTOFLU FORTE 

VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA aer 60d 250meg 

PRONTOFLU PED. DISK 

VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA polv 15disk 

PRONTOFLU MITE DISK 

VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA polv 15dis 

PRONTOFLU DISK 

VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA polv 7disk dd 

PRONTOFLU FORTE DISK 

VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA polv 7dis 

FLUSPIRAL BB 

A.MENARINI IND.FARA.RIUN.Sr sospxinal 120d 25 

FLUSPIRAL 50 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr sosp inal 120 dosi 50 meg 

FLUSPIRAL 125 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr sosp inal 120 dosi 125 meg 

FLUSPIRAL 250 

A.MENARINI IND.FARARIUN.Sr sosp inal 120 dosi 250 meg 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl polv inal 28d 50mog 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr polv inal 28d 1D0meg 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr polv inal 28d 250meg 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr polv inal 28d 500meg 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr| polv inal 60d 50mog 

FLUSPIRAL 100 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 60 dosi 100 meg poly'inal 

FLUSPIRAL 250 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 60 dosi 250 méghpoly inal 

FLUSPIRAL 500 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 60 dosi 500 meg polv inal 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr 10 nebules 500 meg 2 MI aerosol 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr MSbul 10d 2r1c/2mi 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr sospxinal 60erog 125 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sti sospxinal 60erog 250 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sf nebul 204 500Meg/2mI 

FLUSPIRAL 

A.MENARINI IND,FARA.RIUN.Sr nebul 200 zme/zm 
fluticasone + salmeterolo 

SERETIDE DISKUS 50/100 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 

SERETIDE DISKUS 50/250 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 

SERETIDE DISKUS 50/500 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 
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SERETIDE 
GSK diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
SERETIDE 
GSKk diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
SERETIDE 
GSK diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
SERETIDE DISKUS 50/100 
GLAXOSMITHKLINE SpA Zinal60 
SERETIDE DISKUS 50/250 
GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 
SERETIDE DISKUS 50/500 
GLAXOSMITHKLINE SpA Sinal60 o Dr 
SERETIDE 
GSk evohaler 25/50 meg sospensione pressurizzata per inalazione 1 in 
SERETIDE 
GSK evohaler 25/125 meg sospensione pressurizzata per inalazione 1 | 
SERETIDE 
cSsKk evohaler 25/250 meg sospensione pressurizzata per inalazionertti 
ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 284 
ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 286 
ALIFLUS DISKUS 50/500 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A inal 28d 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalalore 60 dusi 50 mcg + 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatoro 60 dosi 50 mog + 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL diskus 50/500 polverè per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mog + 
ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 3 inalatori 60 dO3ixpolv inal 
ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A Zinal60d RI TORE E er SORT NI 
ALIFLUS DISKUS 50/500 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A Sifialsod 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL &vohalet 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 in 
ALIFLUS 

sli MENARINI INTERNATIONAL —_—__——_— Y° evohaler25/125 meg sospensione pressurizzata per inalazione Ti 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL (©, ———— evonaler25/250 meg sospensione pressurizzata per inalazione LI 

idrocortisone : 

IDROCET 
IST.LUSOFARMACODITALIA SpA 8tav vag 
KINOGEN 
GEYMONAT SpA 10 flaconi vaginali 10 ml 
KINOGEN 
GEYMONAT SpA lav vag pronta Sfiale 
COATINAL 
TEOFARMA Srl 15 fiale 6 mg + 4 mg 2 ml acrosol 
SOLUCORTEF 


PFIZER ITALIA Srl 


1 flacone IM EV 100 mg 2 ml 
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SOLUCORTEF 
PFIZER ITALIA Srl 1 flacone IM EV 250 mg 2 ml 
SOLUCORTEF 
PFIZER ITALIA Srl 1 flacone IM Ev 500 mg 4 ml 
PROCTOSEDYL 
BAYER SpA "crema rettale" tubo 20 g 
PROCTOSEDYL 
BAYER SpA "su pposte" 6 supposte 
FLEBOCORTID 
GRUPPO LEPETIT SpA 3 fiale 25 me + 3 fiale solv 2 ml 
FLEBOCORTID 

Ri RIO N CS RAT SETE slo AORTTIRTI I ROTTA 
FLEBOCORTID 
GRUPPO LEPETIT SpA 1 fiala EV 500 mg + 1 fiala solv 5 ml 
FLEBOCORTID 
GRUPPO LEPETIT SpA 1 fiala EV 1 g - 4 fiala solv 10 ml 
NEVACORT 
FINDERM FARMACEUTICI Srl 4 ovuli vaginali 
MICTASONE 
FARMAC.FORMENTI SpA 40 supposte 
EMORRIL 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 10 supposte 
EMORRIL 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl crema rettale 40g 
PROCTIDOL 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA "0,5% + 5% urguento rellale"lubo(20/9 
PREPACORTH 
WYETH CONSUMER HEALTH CARE 0,59/1009 + 59/1009 Tubo cromà 
RAPICORT 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. Hfiala 100mg + solv 
RAPICORT 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. fiale 500mg + fate sm 
COLIFOAM 


MEDA AB. T4dosisehjuma rettale 20,89 + 14 apple 


PROCTOSOLL CREMA ANTIEMOR. 


ALFA WASSERMANN SpA "ofemia" tubo da 20g 
PREPARAZIONE ANTIEM.GIUL. 
GIULIANI SpA 20 
CORTOP 
i MAYNE PHARMA Sl“  Y1fialaIMEV100mg+1 fiala sv BM 

CORTOP 

__MMAVINE PHARMA Srl (‘N 1 fiala IM EV500mg+1 fiala solv SMI 
PROCTOFOAM HC 
MEDA A.B. schiuma rettale 12 g 
PROCTOFOAM HC 
MEDA A.B. schiuma rettale 24 g 

metliprednisolone 
MEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 10cpr div 4rrg 
MEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 30 cpr div 4 mg 
MEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 20 cpr div 16 mq 
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METILBETASONE 
SO.SE.PHARM Srl 3 fiale IM 80 mg + 3 fiale solv 
DEPOMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 1 fiala 40 me 1 ml + 1 siringa 
DEPOMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 3 fiale 40 me 1 ml + 3 siringhe 
URBASON SOLUB. 
SANOFI AVENTIS SpA 3 fiale 20 me + 3 fiale solv 1 ml 
URBASON SOLUB. 
SANOFI AVENTIS SpA 1 fiala 40 mc + 1 fiala solv 1 ml 
URBASON SOLUB.FTE 

SES ia i ei ia _aiiiiiiiii 
ESAMETONE 
LISAPHARMA SpA 10 cpr 4 mg 
ESAMETONE 
LISAPHARMA SpA 20 cpr 4 mg 
ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. $r 5 fiale IM EV 8 mg + 5 fiale solv 2 ml 
ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Sr IM EVA fiala 8mg + fiala 210] 
ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Sr IM EV 1 fiala 20mg + fiala 2ml 
ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl 5 fiale IM EV 20 mg + 5 ‘iale solv 2 ml 
SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA Sr 4 Mleacone IM EV 40 mg 1 ml 
SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA Sr 1 fiala IM EV 125 mg 2 ml 
SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl 4 fiala IM EV 500 mg'4A fiala solv 8 ml 
SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA Srl fiala IM EV 1@%,1 fiala solv 16 ml 
SOLUMEDROL 

__PFIZER ITALIA Sl _________‘’—— 1flacondingiWEvDQG+1flaconcino solv 39 mi 
URBASON 
SANOFI AVENTIS SpA DephA mg 
URBASON 
SANOFI AVENTIS SpA Orcpr 8 ma rilascio prolungato 
URBASON 

i SANOFI AVENTIS SpA ___—_—_———_ Y° tocprAmgrilascio prolungato 

METILPREDNISOLONE A. 
A.D.PHARMA 2000 Srl 0 cpr 8 ma 
METILPREDNISOLONE.A 
A.D.PHARMA 2000 $rl 100 epr 4 mg 
METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SPA 10 cpr 4 mg 
METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 4 mg 
METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 8 mg 
METILPREDNISOLONE 
NOVAARGENTIA SpA 1000 cpr 4 mg 


| GORTIGOSTERGIDI 


— 162 — 


1-3-2007 


METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 


10 cpr 8mg 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 50 


METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 


100 cpr 8 mg 


METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 


500 cpr 8 mg 


METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1000 cpr 8 mg 


SUPRESOL 
MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl 


1 flaconcino 40 mg + 1 fiala solv 1 ml 


metilprednisolone + lidocaina 
DEPOMEDROL+LID. 
L_PRIZER ITALIA Srl Tfiala1ml+1sringa, % CEI 
DEPOMEDROL+LID. 
co PEERITAMA GO uu 8 fiale Imla 8siringhe UN 
DEPOMEDROL+LID. 
ss PEEERITALIA St ile AMI + siringa ROTTI 
prednisolone 
METICORTELONE 
SCHERING P_QUGH SpA 20 cpr 5mg 
METICORTELONE 
SCHERING P_OUGH SpA 10 cor 2.5 mg 
METICORTELONE 
ci SCHERINS POVERA tfialainiet zio / (ine Cn 
CORTISOLONE 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 20 cor 5 mo 
ETAPROCTENE 
ANGELINI $pA pom rettale 109 
ETAPROCTENE 
ANCELINI SpA 6supp 
SOLUDACORTIN 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 3 fiale EV 10\mg + 3 fiale solv 
SOLUDACORTIN 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 3 fiale EW-25"mg + 8 fiale solv 
SINTISONE 
PHARMACIA ITALIA SpA 1dropr6 65 mg 
SINTISONE 
PHARMACIA ITALIA SpA 20 cor 
SINTISONE 
PHARMACIA ITALIA SpA 03 gtt 10m! 1,33% 
prednisone 
DELTACORTENE 
___ERUNO FARMACEUTICiggA, = docprSmg n 
DELTACORTENE‘FORTE 
BRUNO FARMACEUTI€I, SpA 10 cor 25 ma 
DELTACORTENE 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 20 cpr 5 mg 
triamcinolone 
KENACORT 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 10 cor 4 my 


KENACORT 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


3 fiale 40 me 1 ml 


< ! CORTIGOSIFROIDI 
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LEDERCORT 

WYETH LEDERLE SpA sci 60 ml 0,04% 
LEDERCORT 

WYETH LEDERLE SpA 10 cpr 4 mg 
LEDERCORT 

WYETH LEDERLE SpA 10 cpr 8 mg 
IPERCORTIS 

AGIPS FARMACEUTICI Srl 20 cpr 2 mg 
TRIACORT 

PHARMATEX ITALIA Srl 3 fiale 40 me 1 ml 
TRIACORT 

PHARMATEX ITALIA Srl 3 flaconi 80 mg/2 ml 
TRIAMVIRGI 

FISIOPHARMA Srl 3 fiale 40 me 1 ml 
TRIAMVIAGI 

FISIOPHARMA Srl iniet 3 fiale 80mg 2ml 


triamcinolone ‘+ ‘clorfenamina 


DIRAHIST 
TEOFARMA Srl 24 cps 2 mg + 1 mg 
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acebutololo 
SECTRAL 
SANOFI AVENTIS SpA 30 cpr 400 mg 
SECTRAL 
SANOFI AVENTIS SpA EV 6 fiale 5ml 25ma/Sml 
PRENT 
BAYER SpA 50 cpr 200 mg 
PRENT 
BAYER SpA 30 cpr 400 mg 
ACECOR 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 30 cpr riv 200 mg 
ACECOR 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 50 cor riv 200 mg 
ACECOR 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 506 pr riv 400 mg 
ALOL 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 80 cpr 100 mg 
atenololo 
TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 100 mg 
TENORMIN 
L_ASTRAZENICA Spà ________— tofileevsmgiom x E 
TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 42 cpr 100 mg 
SELES BETA 
SCHWARZ PHARMA SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOL 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 50 cpr 100 mg 
TENOMAX 
BONISCONTRO & GAZZONE Srl 50 cpr divM(CO mg 
ATENOLOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 42 cpr 00 mg 
ATENOLOLO HEXAN 
HEXAL SpA 50 cpr riv 50 mg 
ATENOLOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO 
HEXAL SpA 42 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPIGIL.SpA 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO EG 
EG SpA 20 cpr 50 mg 
ATENOLOLO EG 
EG SpA 50 cpr 50 mg 
ATENOLOLO EG 
OM i Lu 100 epr 60 mg 
ATENOLOLO EG 
(FOPPA O MY cc 
2 n |. BETABLOGGANTI 
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ATENOLOLO EG 
EG SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO EG 
EG SpA 100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RATIO. 

RATIOPHARAA ITALIA Srl 14 cpr 100 mg 
CUXANORM 100MG 

TAD PH.WERK GmbH HEINZ (D} 50 cpr 100 mg 
ATERMIN 

MAGIS FARMACEUTICI SpA 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO PLIVA 

PLIVA PHARMA SpA S0:EPrl00Mo)... colli iui ll Lac sun -— a a 
ATENOLOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO 

LABORATORI ALTER Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO ABC 

ABC FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO 

DOROM Srl 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RATIO 

RATIOPHARAA ITALIA Srl 14 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO RATIO. 

RATIOPHARM ITALIA Srl 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 14 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 50 cpinj00 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 20 cpr 50 ma 
ATENOLOLO SAND. 

e ione iW_5000i ina 
ATENOLOLO SAND. 

_SANDOZ SPA ON BM 

ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 56 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 60 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 98 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 100 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 

SANDOZ SpA 300 cpr 50 mg 
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ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 500 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 20 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 21 cpr 100mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 28 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 30 cpr 100 mq 
ATENOLOLO SAND. 

sE AEDEOPA pair ii cs SO PNAIONO, iii > ESSA , 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 60 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 98 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 500 epr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 500 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO ANG. 
ANGENERICO SpA 50 cpr riv 50 mg 
ATENOLOLO ANG. 
ANGENERICO SpA 50 cpr riv 100 mg 
TENSIBLOCK 
EPIFARMA Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO 
ALMUS Srl 42 cpr 100 mg 
ATENOLOLO 
SIGMATAU GENERICS SpA 42 cpra0onmig « =©=_@n@)* da se sua . 
ATENOLOLO 
IPSO PHARMA Srl 42 cdr 100 ma 

atenololo + elortalidone 2/0 o e A E 
DIUBE 


SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


DIUBE 50 
SIT LABORATORIO FARMAC. Sil 


EUPRES 


VALEANT PHARMACEUTIG.ITÀLY Srl 


EUPRES MITE 
VALEANT PHARMAZGEUTIC.ITALY Srl 


28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


21 cpr 50 mg + 25 mg 


}__28 Gpr riv 100 mg + 25 mg _ 


21.09 100 Mg+25:Mg) 


TENORETIC 
ASTRAZENECA SpA 


14 cpr 100 mg + 25 mg 


TENORETIC 
ASTRAZENECA SpA 


TENORETIC MITE 
ASTRAZENECA SpA 


28 cpr 100 mg + 25 mg 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


CARMIAN 
TEOFARMA Srl 


30 cpr 100 mg + 25 mq 
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IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 


60 cpr 100 mg + 25 mg 


IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 


60 cpr 50 mg + 12,5 mg 


TARGET 
LISAPHARMA SpA 


ATENIGRON 
MITIM Srl 


CLORTANOL 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 


ATENOLOLO CLORT.RK 
TAD PHARMA ITALIA Srl 


ATENOLOLO CL.HEX. 
HEXAL SpA 


28 cpr 100+25 mq 


< S#£9CDICl00.img + spingi — ecu a lalla 


30 cpr 100 mg + 25 mg 


30 cpr 100 mg + 25 mg 


30 cpr riv 100 mg + 25 mg 


ATENOLOLO CL.HEX. 
HEXAL SpA 


ATENOLOLO CL.DOROM 


30 cpr riv 50 mg+ 12,5 mg 


DOROM Srl "MITE" 28 cpr iv 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.DOROM 

DOROM Srl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.RAT. 

RATIOPHARM GMBH 


28 cpr 50 mg + 12.5 mg 


ATENOLOLO CL.RAT. 


RATIOPHARM GMBH 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.EG 

EG SpA 28 cpr 100 mg + 25 Mg 
ATENOLOLO CL.EG 

EG SpA 28 cpr 50 mg # 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORT. 


LIFEPHARMA SpA 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


ATENOLOLO CL.SAN 
SANDOZ SpA 


ISO CPI IOREZINO: inn ini i 


14 cpih50 + 2,5 mg 


28 cpr 50 ma + 12.5 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


14 cpr 100 + 25 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


ATENOLOLO CL.SAND 


3 S28.0pI002OMI it rim 


SANDOZ SpA 20 cpr 50 + 2,5 mg 
ATENOLOLO CLSAND 
SANDOZ SpA 30 cpr 50 + “2,5 mg 
ATENOLOLO CL:SAND 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 + “2,5 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDO? SpA 


56 cpr 50 + "2,5 mg 


ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 


98 cpr 50 + ‘2,5 mg 
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ATENOLOLO CL.SAND 


SANDOZ SpA 20 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 30 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 50 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 56 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 98 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.DOC 
ei rr yo _______Pr_—_r rr. 
ATENOLOLO CL.DOC 
DOC GENERICI $rl 28 cpr 50 mg + 12.5 mg 
atenololo + indapamide : 
NORMOPRESS 
Se. Sn _______ ini 
NORPA 
PLIVA PHARMA SpA 80 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
ATINORM 
BIOPROGRESS PHARMA SpA 30 cpr div 160 mg +25 mg 
atenololo + nifedipina 
NIFTEN 
ASTRAZENECA SpA 28 cps 50 mg + 20 mg 
BETAADALAT 
BAYER SpA 28 cps 
MIXER 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 28 cps 50 m@u 20 Mg 
betaxololo 
KERLON 
SANOFI-AVENTIS SpA 28 oph20 mg 
BETOPTIC 
ALCON ITALIA SpA ©oll 5 ml 0,5% 
BETOPTIC 
ALCON ITALIA SpA coll 10ml 0,5% 
BETOPTIC S 
ALCON ITALIA SpA coll 5 ml 0,25% 
BETOPTIC S 
DI ALCONTITALIA SPA vena, BOmonodeoll O 26m 
BETOPTIC 
ALCON ITALIA SpA 3 monod coll 5ml 0,5% 
bisopraloio 
CONCOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr 10 mg 
CONCOR MITE 
BRACCO SpA DIV.FARMACELTICA 28 cpr 5 my 
PLUSCOR 
MERCK PHARMA SpA 28 cpr riv 5 me 


BEFABLOGCANII 
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PLUSCOR 

MERCK PHARMA SpA 28 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 epr riv 1.25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO Spa DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 2,5 my 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 2,5 mà 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr ff 2:57hg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20€ pih 3,75 MO 
SEQUACOR 


BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


28 cpr riv 3,75 mo 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACELTICA 


30 cpr riv 3,75 mo 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


Soeprriv3,75mo ll 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 3,75.mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DILFARMACELTICA 60 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 


BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


90 cpr riv 3,75 mg 


SEQUACOR 
BRAGCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


100 cpr riv 3.75 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACELITICA 


20 cpr riv 5 me 
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SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 5 me 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 5 me 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 5 me 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 5 me 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 5 me 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 920 cpr riv 5 me 
SEQUACOR i 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO Spa DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 7,5 my 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 7,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 epr riv 7.5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr rifoma 
SEQUACOR e 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpiariv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA E0rcpr riv 10 ma 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 20 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

MERGK KGAA 28 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 

MEREK KGAA 80 cpr riv 1,25 mg 


— 71 — 


1-3-2007 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


50 cpr riv 1,25 mg 


Serie generale - n. 50 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


56 cpr riv 1,25 mg 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


60 cpr riv 1,25 mg 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


90 cpr riv 1,25 mg 


MERCK KGAA 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


CONGESCOR 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


20 cpr riv 2,5 mg 


__£8eprriva,5mo © 


80 cpr riv 2,5 mg 


50 cpr riv 2,5 mg 


56 cpr riv 2,5 mg 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


60 cpr riv 2,5 mg 


90 cpr riv 2,5 mg 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


100 cpr riv2.5 mg 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


20 cpr riv 3,75 my 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


28 cpr riv 3,75 mg 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


30 cpr riv 3,75 mg 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


50 cpr riv 3,75Mg 


MERCK KGAA 


CONGESCOR 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


__SB cpr rivnagsma 


60 cpiariv 3,75 mg 


90 cpr riv 3,75 ma 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


100 cpr riv 3.75 mg 


MERCK KGAA 


CONGESCOR 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


__AocprrivSme 


28 cpr riv 5 me 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


30 cpr riv 5 me 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


50 cpr riv 5 me 


CONGESCOR 
MERGK KGAA 


56 cpr riv 5 me 


CONGESCOR 
MEREK KGAA 


60 cpr riv 5 me 
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CONGESCOR 
MERCK KGAA 90 cpr riv 5 me 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 100 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 20 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 28 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 30 cpr riv 7,5 mo 
CONGESCOR 

DE aaa a lui 
CONGESCOR 
CONGESCOR 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 90 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 20 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 28 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 30 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 50 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 56 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 60 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 

L_MERCKKGAA 90 cpraifigmi — @ _ IE 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 100 epr riv 10 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 100 cpr riv 1.25 ma 
CARDICOR 

ATER SA IV) rivi! "O 

CARDICOR 

L_BATERSPA (AN 20eprrivi amo _ IE 
CARDICOR 
BAYER SpA 30 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 50 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 56 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 60 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 90 cpr riv 1,25 mg 
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CARDICOR 
BAYER SpA 100 cpr riv 1.25 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 20 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 28 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 30 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 50 cpr riv 2,5 mo 
CARDICOR 

ARRE LL RT AT TT a TI 
CARDICOR 
BAYER SpA 60 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 90 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 100 epr riv 2.5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 20 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 28 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 30 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 50 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 56 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 60 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 90 cpr riv 3,75Mg 
CARDICOR 
CARDICOR 
BAYER SpA 20 cpiariv 5 me 
CARDICOR 
BAYER SpA 28 cpr riv 5 me 
CARDICOR 

___RAVERSDA Yer ivsime 

CARDICOR 

_BATERSPA AN S0cprrivSme _ _ IE 
CARDICOR 
BAYER SpA 56 cpr riv 5 me 
CARDICOR 
BAYER SpA 60 cpr riv 5 me 
CARDICOR 
BAYER SpA 90 cpr riv 5 me 
CARDICOR 
BAYER SpA 100 epr riv5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 20 cpr riv 7,5 mg 
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CARDICOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 30 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 50 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 7,5 mo 
CARDICOR 

grip iaia Nr LP illa 

CARDICOR 

BAYER SpA 100 epr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 30 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 50 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 100 cpr riv 10 mg 
BICONCOR 


BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


14 cpr riv 5 mg #12,5 mq 


BICONCOR 


BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


BICONCOR 


BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


BICONCOR 


BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


14 cpiariv 10 mg + 25 mq 


28 cpr riv 10 ma + 25 mg 


_28cpr fihegner 12.5m9 —  $ 


VASPERDIL 


BRACCO IMAGING SpA 


VASPERDIL 


BRACCO IMAGING SpA 


14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg 


_ 2Beprriv5me+12,5mo 


VASPERDIL 

BRACCO IMAGING SpA, 14 cpr riv 10 mg + 25 mg 
VASPERDIL 

BRACCO IMAGING SpA 28 cpr riv 10 mg + 25 mg 
LODOZ 

MERCK SpA 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ 

MERGK SpA 50 cpr riv 2,5 mg/6,25 ma 
LODOZ 

MEREK SpA 60 cpr riv 2,5 mo/6,25 mg 
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LODOZ 
MERCK SpA 90 cpr riv 2,5 mg/6,25 ma 
LODOZ 
MERCK SpA 100 cpr riv 2,5 mg;/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA $0 cpr riv 5 me + 6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 50 cpr riv 5 r1c/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 60 cpr riv 5 rrc/6,25 mq 
LODOZ 

Mii PARERI ERBE SL LL RARE CROTONE lo SRTIRTI I ARA 
LODOZ 
MERCK SpA 100 cpr riv 5 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 50 cpr riv 10 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 60 cpr riv 10 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 90 cpr riv 10 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 100 cpr riv 10 mg/6,25 mg 

; carteololo 

CARTEOL 
SIFI SpA coll 5 ml 1% 
CARTEOL 
SIFI SpA coll 5 ml 2% 
CARTEOL 
SIFI SpA 30 monod coll 0,3 miM% 
CARTEOL 
SIFI SpA 30 monod.aoli 0,3 ml 2% 

carvedilolo 
DILATREND 
ROCHE SpA 3eprdiv 25 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 15 cpr div 50 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 14 cpr 6,25 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 28 cpr div 6,25 mg 
DILATREND 

_ROCHESPA O ___ 5609r625m9 _ e 
DILATREND 

ii ii de. A hepribSmo <il. aa Se IRNE 

DILATREND 

Misa ia TO RNORA 0; ROMERO _ ee fre 
DILATREND 
ROGHE SpA 56 cor 25 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 


8 Cprdiv 3, les moi. 
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KREDEX 

SMITHKLINE BEECHAM SpA 30 cpr div 25 mg 
KREDEX 

ROBIN Srl 15 cpr div 50 mg 
KREDEX 

ROBIN Sr 14 cpr div 6.25 mg 
KREDEX 

ROBIN Srl 28 cpr div 6,25 mg 
KREDEX 

ROBIN Srl 56 cpr div 6,25 mg 
KREDEX 

KREDEX 

ROBIN Srl 56 cpr div 12,5 mg 
KREDEX 

ROBIN Sr 56 cpr div 25 mg 
KREDEX 

ROBIN Sr 28 cpr div 3,125 mg_ 
KREDEX 

ROBIN Sr 28 cpr div 25 mg 
CARVIPRESS 

IST.GENTILI SpA 80 cpr div 25 mg 
CARVIPRESS 

IST.GENTILI SpA 15 cpr div 50 mg 
CARVIPRESS 6,25 

IST.GENTILI SpA 14 cpr div 6,25 mg 
CARVIPRESS 6,25 

IST.GENTILI SpA 28 cpr div 8,25 mg 
CARVIPRESS 6,25 

IST.GENTILI SpA 56 cpr div 6,25 mg 
CARVIPRESS 12,5 

IST.GENTILI SpA 28 cpr div 12,59 
CARVIPRESS 12,5 

CARVIPRESS 25 

IST.GENTILI SpA 56 cpiadiv 25 mg 
CARVIPRESS 

IST.GENTILI SpA 28 cpr div 3,125 ma 
AGATUZ 

EPIFARMA Srl EBCPFOSS:MO: A n 
AGATUZ 

EPIFARMA Srl 3025 ;moy a »è!"!"!@©@>GVoGp@GR5cn_OoO o 0 
DIVELOL 

IPSO PHARMA Srl 28 cor 6,25 mg 
DIVELOL 

IPSO PHARMA Sel 30 cpr 25 mg 
NOMODINE 

SPA (SOC.RRO ANTIBIOTICISpA 28 cpr 6,25 mg 
NOMODINE 

SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO S.G. 

SIGMATAU GENERICS SpA 28 cpr 6,25 mq 


|. BETABLOGGANTI 


— 177 — 


1-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 


CARVEDILOLO S.G. 
SIGMATAU GENERICS SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 5 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 14 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 20 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO EG 
sl iaia atea aa a ua lltlle 

CARVEDILOLO EG 
EG SpA 80 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 40 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 50 cpr 8,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 56 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 90 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 98 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 120 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 150 cpr 6,25 mig 
CARVEDILOLO EG 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 250 epr 6,25 ma 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 200 cpr 6,25 ma 
CARVEDILOLO EG 

DE FG SpA DV topreim  * * — "" — _ODOKÈSZSZ/” / 
CARVEDILOLO EG 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 1000 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 5 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 7 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 14 cpr 25 mq 
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CARVEDILOLO EG 
EG SpA 20 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 32 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 40 cpr 25 mq 
CARVEDILOLO EG 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 90 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 150 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 200 cpr 25 mq 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 250 epr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 300 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 400 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 1000%pr 25 ma 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH T@rcpr 6,25 ma 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH eee: LITI TTT rr !TFFTTT = ==TF=TTrrTr""T" === rr 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 89 epr 6,25, —_&@aa@zn@GcGcoo o_O ——r—rrrrr—r—T—r——-EEm&EFEmy>&x&x&F&y&x&=EK=>&Èkk— E Lr . 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIO PHARM CMBH 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIO PHARA GMBH 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATI@PHARM GMBH 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 14 cpr 25 mq 

: s- Li BETABLOGGANTI 
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CARVEDILOLO RAT. 
RATIO PHARM GMBH 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 30 cpr div 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr 25 mq 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH lacone 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIO PHARM GMBH lacone 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM CMBH lacone 30 cpr_6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH lacone 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH lacone 80 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH lacone 100 opr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH icone 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH lacono 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH lacone 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH flacone 30 cpr5umg 
CARVEDILOLO RAT. 

__RATIOPHARM GMBH —_—_____—_‘—’ flaconeS@goresmg n SE 

CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH flfcorie 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 


RATIOPHARM GMBH 


flacone 100 cpr 25 ma 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARAM GMBH 


flacone 250 cpr 25 mg 


DILOCAR 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


_£8epr6.25mg 


DILOCAR 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 80 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO MG. 

MERCK GENERICS. ITALIA SpA 10 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 14 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERGK GENERICS ITA_IA SpA 


28 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MEREK GENERICS ITALIA SpA 


30 cpr 3,125 mg 
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MERCK GENERICS ITALIA SpA 


50 cpr 3,125 mg 


Serie generale - n. 50 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITA.IA SpA 


56 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITA_IA SpA 


98 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


100 cpr 3,125m 


MERCK GENERICS ITA. 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITA_IA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


CARVEDILOLO M.G. 


A SpA 


MERCK GENERICS ITA_IA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITA_IA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITA_IA SpA 


10 cpr 3,125 ma 


lE Cral mg 


28 cpr 3,125 mg 


50 cpr 3,125 mg 


56 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITA_IA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


98 cpr 3,125 mg 


100 cpr 3,1 25m 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


10 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


14 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITA.IA SpA 


28 cpr 6,25 fl 


CARVEDILOLO MG. 


MERCK GENERICS ITA.IA SpA 


30 cpr 6,25 mq 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


50 cpr 6,25 mg 


MERCK GENERICS ITA_IA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


__56pr 6, pag 


100 epr 6,25 ma 


98 cpr 6.25 ma 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITA.IA SpA 


10 cpr 6,25 mg 


28 cpr riv 6,25 mg 


CARVEDILOLO MG. 


MERCK GENERICS. ITALIA SpA 


30 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


50 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MERGK GENERICS ITA_IA SpA 


56 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MEREK GENERICS ITALIA SpA 


98 cpr 6,25 mq 
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CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 100 epr 6,25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 10 cor 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 30 cpr 12,5 mq 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 50 cpr 12,5 mg se i: 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALA SpA 56 cpr 12,5 mq 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 98 cpr 12,5 mq 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 100 cpr 12,5mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 10 cor 12,5 mq 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 14 cor 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 30 cpr 42,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 50 cpr 42,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALA SpA 100 cpr fe Bmg TEA 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 10 cpi25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA t4rcpr 25 Ma 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr 28 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITA.IA SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO MG. 
MERCK GENERICS. ITALIA SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 98 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERGK GENERICS ITA_IA SpA 


100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MEREK GENERICS ITA_IA SpA 


10 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 44 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 50 cpr riv 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITAIA SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 14 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 28 cpr 8,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpÀ 30 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 52 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 50 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA €0 cpr 8,25 ma 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 ng 
CARVEDILOLO SAN 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 120 epr 6,25 ma 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 250 cpr 6,25 ma 
CARVEDILOLO SAND. 
I e nerone: 

CARVEDILOLO SAND. 

Rc a; II LI 
CARVEDILOLO SAND: 
SANDOZ SpA 7 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND: 
SANDOZ SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 20 cpr 6.25 ma 
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CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 52 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 60 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 48 cpr 6,25 ma 
CARVEDILOLO SAND. 
RE ieri i OO, ia 
CARVEDILOLO SAND. si I 
SANDOZ SpA 120 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 7 epr25mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpÀ 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 30 cor 25 my 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 32 cpr 28 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 50 cpr 25 mq 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 56 cor 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
__BANDOZ SPA —  —— 60coraSgoa® 
CARVEDILOLO SAND. : 
SANDOZ SpA og'eph25 mo 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 25 ma 
CARVEDILOLO SAND. 
da SANDOZ SpA © Y @eprasimo © IZ 
CARVEDILOLO SAND. x 
_SANDOZ SPA (N, 12009259 _ Lia 
CARVEDILOLO SAND: 
SANDOZ SpA 250 epr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND: 
SANDOZ SpA 7 pr25m6 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA, 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 28 cpr 25 mg 


BEOGCANIT 
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CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 32 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

al DOEORI, i ar SOIN) eta nello 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 120 epr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 250 epr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 20 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 30 cpr 3,125 mq 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDIL, HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

__HEKAL SpA 0cpradebng SR A 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 98 cph3,125 mg 
CARVEDILOLO HEX. 
HEXAL SpA 98cpr 3,125 ma 
CARVEDILOLO HEXAL 

Cl MENAL SpA Y dgepra amo 

CARVEDILOLO HEXAL 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 100 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 250 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 500 epr 3,125 mq 
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CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 20 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr div 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 30 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO HEX. 

Vi EE IT ST TT a TI 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 98 cpr 8,25 mg 
CARVEDILOLO HEX. 
HEXAL SpA 98 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA $0 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 250 cpr 6,25 ng 
CARVEDILOLO HEXAL 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 14 cphj2,5 mq 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 20cor 12,5 mq 
CARVEDILOLO HEXAL 

i MEXAL SpA © Ya epriaimo © 

CARVEDILOLO HEXAL 

L_HEXAL SPA (NL 30691125 mg _ _ IE 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEX. 
HEXAL SpA 50 cpr 12,5m 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 98 cpr 12,5 mq 
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CARVEDILOLO HEX. 
HEXAL SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 100 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 30 cpr 12,5 mq 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 12,5 mq 
CARVEDILOLO HEXAL 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 250 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 500 epr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 20 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 80 cpr div 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

MA SA _ (Urge, ».’ uu — — 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 98 cph25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 100 cpr 25 ma 
CARVEDILOLO HEXAL 

i MEXAL SpA © Yarra 

CARVEDILOLO HEXAL 

LHFNAL SpA AN prom  111l1l1RÀlNRÀRìh]qnqnZM ur" 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 100 epr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 500 epr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 14 cpr 50 mq 
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CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 20 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 20 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

al li. «5 lata tall 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 98 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 98 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 100 epr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 
HEXAL SpA 28 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 
HEXAL SpA 30 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 
HEXAL SpA 80 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 
HEXAL SpA 100 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 
HEXAL SpA 250 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 
HEXAL SpA 500 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO DOC 
DOC GENERICI Srl 28 cpr 6(25/mG 
CARVEDILOLO DOC 
DOC GENERICI Srl 30 cpin25 mg 
COLVER 
LA FARMOCHIMICA ITALIANA Srl 28 cpr 6.25 ma 
COLVER 
LA FARMOCHIMICA ITALIANA Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EPIF 

SISI i RIE lille 
CARVEDILOLO EPIF 
ALMUS Srl 30 cpr 25 mg 
CURCIX 
SO.SE.PHARM Srl 28 cpr div 6.25 mg 
CURCIX 
SO.SE.PHARZA Srl 30 cpr div 25 mg 
OMERIA 
MEDIQLANUM FARMACEUTICI SpA 28 cpr 6,25 mg 
OMERIA 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 30 cpr 25 mg 
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ZEMIAN 

PULITZER ITALIANA Srl 28 cpr 6,25 mg 
ZEMIAN 

PULITZER ITALIANA Srl 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 

LABORATORI ALTER Srl 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 

LABORATORI ALTER Srl 50 cor 25 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 10 cor 6,25 mq 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 14 cor 6,25 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 30 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 56 00r 6,25 mq 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 10 cor 12,5 mq 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 50 cpr 12,5 ma 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 50 cor 12,5 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 56 cpr 16;5/na 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNI 100 chr 12,5 mq 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 107cor 25 MG 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO ARROW. 

ARROW GENERICS LTD.UNIT 30 cor 25 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS'bTD UNIT 50 cor 25 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW GENERICS LTD UNIT 56 cor 25 mg 
CARVEDILOLO ARROW 

ARROW)GENERICS LTD UNIT 100 epr 25 mo 
CARIDOL 

KRRA-FHARMA DUB.IN LTD 14 cor 6,25 mg 
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CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 28 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 30 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 50 cpr 6,25 mq 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB_IN LTD 56 cpr 6,25 mq 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 60 cpr 6,25 mq 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 100 cpr 6,25 mg 
CARIDOL AO 
KRKA PHARMA DUB_IN LTD 250 cpr 6,25 ma 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 14 opr 6,25 mq 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 28 cpr FL 6,25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 80 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 50 cpr 8,25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 56 cpr 8,25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 60 cpr 8,25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 100 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 250 cpr 6,25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 14 opr 25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUBLIN LTD 28 cpr 289 
CARIDOL i 
KRKA PHARMA DUB_IN LTD 20cph25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB_IN LTD 59 cpr 25 mq 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 56 cpr 25 mg 
tl i EEE... HE RE = SES > O esa 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 60 cpr 28 mg 
CARIDOL “EEE 
KRKA PHARMA DUB.IN,LTD 100 epr 25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUBITO 250 cpr 25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 14 cpr 25 mg 
CARIDOL 
KRKARARMA DUB.IN LTD 28 cpr 25 mg 
CARIDOL 
KRRA-PHARMA DUB.IN LTD 


30 cpr FL 25 mg 
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CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 50 cpr 25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 56 cpr 25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB_IN LTD sacre ma 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB_IN LTD 100 epr25 mg 
CARIDOL 
KRKA PHARMA DUB.IN LTD 250 cpr 25 mo 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG top 625 mE S@qQS  _  " “— 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 46 cpr3,125M 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 44 0pr3,125mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG_»8/6pr3,125mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG —500pr3,125mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 500pr3,125mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 56093125 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 98.601 3,125mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 100 cpr 8,125M 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 44 cpr 68,25 mq 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG so epr ema I 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG  5g%ph6.25 ma 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG NS=zg/0pr 6,25 ma 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA Gib & CO. KG og epr a mE 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH 86CO. RG 100 epr 6.25mg É o E 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG ——100pr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA(GmbH & CO. KG 14cpr12,5 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAGSPHARMA GmbH & CO. KG 28cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG s0cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG ——506pr125 mq 
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CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG ——560pr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG ——98cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG 100 cpr 125mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG {0epr25mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG 1469125 mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GribH & CO. KG a pre A 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG ——300pr25 mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 5009125 mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG 56cpr 26 mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 65.091 25 mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 100 cpr 25mg 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 10 cpr 3.125 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG {4 cpr 3.125 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 28 cor 9.195 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 30 cor 3.195 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 50 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 56 epr ig o i 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 9g èsr3 195 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG N99 cpr 3,125 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG PO pr 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH gAC0. KG MAP 6A 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 23 cpr 6,25M 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA(GmbH & CO. KG 30 001 6,25 
CARVEDILOLO 

WORWAG,PHARMA GmbH & CO. KG 50 cor 6,25 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 56 cor 6,25 
CARVEDILOLO 

WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 98 cor 6.25 
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CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 100 cpr 6,25 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 10 cor 12,5 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 14 cpr 12,5 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG 26 cpr 12,5 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 30 cor 125 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 50 cpr 12,5 _ on _ 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 56 cpr 12,5 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 98 cpr 12,5 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 100 cpr 12,5M 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 28 cor 25 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 50 cor 25 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 100 epr@sime SI 5 
CARVEDILOLO 

EVA PHARMA ITALIA Sr 28 cph3,125 mg 
CARVEDILOLO 

EVA PHARMA ITALIA Sr 8orcpr 3,125 ma 
CARVEDILOLO 

EVA PHARMA ITALIA Sr 50091 3486 ME 
CARVEDILOLO 

EVA PHARMA ITALIA Srl 2100 epr gm CR _ 
CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Sk 50 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIAGSr 100 cpr 3,125M 
CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 
TEVAERARMA ITALIA Sr 46 car. ma 
CARVEDILOLO 
TEVA-PHARMA ITALIA Sr 30 cor 6,25 mo 
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50 cpr 6,25 mq 


Serie generale - n. 50 


CARVEDILOLO 
EVA PHARMA ITAL 


56 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 
EVA PHARMA ITAL 


100 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 
EVA PHARMA ITAL 


50 cpr 6,25 mq 


TEVA PHARMA ITAL 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITAL 


CARVEDILOLO 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITAL 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITAL 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITAL 


ca 14 6911 


28 cpr 


380 cpr 


50 cpr 


100 cpr 6,25 ma 


EU 


2,5 mg 


2,5 mg 


2,5 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITAL 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITAL 


56 cpr 


2,5 mg 


100 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITAL 


50 cpr 12,5 mq 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITAL 


100 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO 
TEVA PHARMA ITAL 


14 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO 
EVA PHARMA ITAL 


28 cpr 25 mq 


CARVEDILOLO 
EVA PHARMA ITAL 


30 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO 


EVA PHARMA ITAL 


CARVEDILOLO 
EVA PHARMA ITAL 


CARVEDILOLO 
EVA PHARMA ITAL 


100 cpr 


__S0cpreswgaTt 


E6 cpin25 mg 


25 mo 


CARVEDILOLO 
EVA PHARMA ITAL 


CARVEDILOLO 


EVA PHARMA ITAL 


CARVEDILOLO 


IWA CONSULTING APS 


___T00 cpr 


30 cpr 3,125 mg 


50 cpr 25 mg 


25mo 


CARVEDILOLO 


IWA CONSULTING ARS 


28 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO 


IWA CONSULTING APS 


28 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 


IWA CONSULTING APS 


30 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO 


IWA:\CONSULTING APS 


56 cpr 6,25 mq 
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CARVEDILOLO 

IWA CONSULTING APS 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO 

IWA CONSULTING APS 28 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO 

IWA CONSULTING APS 30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO 

IWA CONSULTING APS 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO 

IWA CONSULTING APS 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

IWA CONSULTING APS so cpr25 mg ©@©<@] o @-@)n@ «ai —____———————— - 

CARVEDILOLO 

IMYA CONSULTING APS 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA $r 10 epr 6,25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA $r 14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 28 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 30 cpr 8,25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 50 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 56 cpr 8,25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 98 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA $r 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 10 cpr 6,25M 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl dA epr GSM e rio dre) ii = 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 28 cphh6,25M 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 80 cpr 6,25M 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl S0:cpr6.25M...- . .. — SEA A 
ARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 56 cpr 6,25M © ©@no—> si -—____———————m6 = 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA $r 98 cpr 6,25M 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITÀLIA Sr 100 cpr 6,25 

CARVEDILOLO 

WINTHROP.PHARM.ITALIA $r 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

MWINTAROP PHARM.ITALIA Srl 28 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sr 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 100 cpr 25 mo 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Sri 10 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 50 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO 

WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 100 cpr 25M 
celliprololo 

CORDIAX 

CRINOS SpA 28 cpr riv 200 mg 

CORLIPROL 

PHARMACIA ITALIA SpA 28 cpr riv 200 me 
esmololo 

BREVIBLOC 

BAXTER SpA 5 fiale inlus 700 mg 10 ml 

BREVIBLOC 

BAXTER SpA 1 flacone infus 250 ml 10 mg/ml 
indanololo 

SECURPRES 

PHARMACIA ITALIA SpA 48 cpr 60 mg 
labetalolo 

TRANDATE 

TEOFARMA Srl 30 cpr 100 mg 

TRANDATE 

TEOFARMA Srl 30 cpr 200 mg 

TRANDATE 

TEOFARMA Srl 1 flaconcino EY 100 mg 20 ml 

IPOLAB 

DEPO FARMA Srl 50 cpr 200 mq 

IPOLAB 

DÉPO PARMA Srl 50 cpr 400 my 
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labetololo + clortalidone 

TRANDIUR anche effetto mascherante 

TEOFARMA Srl 30 epr 200 mg + 20 mg 
levobunololo 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 5 ml 0,5% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 3ml 0,5% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 5 ml 0,25% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA coll 5 ml 0,1% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA 30 monod coll 0 ,4ml 0.5% 

VISTAGAN 

ALLERGAN SpA 60 monocd coll 0,4 ml 0,5% 
metipranololo 

TUROPTIN 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll 5 ml 0,1% 

TUROPTIN 

BAUSCH & LOMB-IOM SpA coll 5 ml 0,3% 

RIPIX 

NOVARTIS FARMA SpA coll 10 ml 

: metoprololo 

LOPRESOR 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 30 cpr riv 100 mg 

LOPRESOR RETARD 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 200 mg rilascia prolungato 

LOPRESOR OROS 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 100 mg 

LOPRESOR OROS 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 200%mo 

LOPRESOR OROS 

DAIICHI SANKYO ITALIA SpA 28.cpr 300/Mmo 

SELOKEN 

ASTRAZENECA SpA 50 cpr 100 mg 

SELOKEN RETARD 

ASTRAZENECA SpA 28 cpr 200 mg 

SELOKEN 

ASTRAZENECA SpA 5 fiale EV 5 mg5ml 

METOTENS 

SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE:SpA 28 cpr 95 mg rilascio controllato 

METOTENS 

SIGMATAU IND.FARMIRIUNITE SpA 28 cpr 190 mg rilascio controllato 

METOPROLOLO EG 

EG SpA 20 cpr 100 mg 

METOPROLOLO EG 

EG SpA 50 cpr 100 mg 

METOPROLOLO EG 

EG SpA 100 cpr 100 mg 

METOPROLOLO EG 

EG SpA 50 cpr 200 mg rilascio prolungato 
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METOPROLOLO EG 

EG SpA 100 cpr 200 mq rilascio prolungato 
METOPROLOLO 

EG SpA $0 cpr 100 mg 
METOPROLOLO HEX. 

HEXAL SpA 30 cpr 100 mg 


METOPROLOLO HEX. 
HEXAL SpA 28 cpr 200 mg rilascio prolungato 


METOPROLOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 50 cpr 100 mg 


METOPROLOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 100 cpr 100 mg 


METOPROLOLO BK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 50 cpr 200 mg rilascio prolungato 


METOPROLOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 100 cpr 200 mg rilascio prolungato 


METOPROLOLO ANGE 
ANCENERICO SpA 30 cpr 100 mg 


METOPROLOLO ANGE 
ANGENERICO SpA 30 cpr 200 mg rilascio prolungato 


metoprololo + clortalidone 


IGROTON LOPRESOR anche effetto mascherante 
DAILCHI SANKYO ITALIA SpA 28 cpr 25 mg + 200 mg 


metoprololo + idroclorotiazide 


SELOZIDE anche effelto mascherante 
PFIZER ITALIA Srl 30 cpr 


nadolalo 


CORGARD 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 50 cpr 80 mg 


nebivololo 


NEBILOX 
GLAXOSMITHKLINE SpA 28 cpr diveS&amg 


LOBIVON 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 28 cpr amò 


iii 


TRASITENSIN RETARD anche effetto mascherante 
__TEOFARMA Srl TN \é0cprriv160mg+20mgrilascio prolungato 
‘pindololo 

VISKEN 

TEOFARMA Srl 30 cor 5 mg 


INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr 40 mg 


INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 40 mg 


INDERAL 80 


ASTRAZENEGA SpA 50 cpr 80 mg 


INDERAL 


INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 28 cps 160 mg rilascio prolungato 
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INDERAL GRADUALE 


ASTRAZENECA SpA 28 cps 80 mg 
Sotalolo 
SOTALEX 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 40 cpr 80 mg 
BETADES 
SCHERING SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO HEXAN 
HEXAL SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO HEXAL 
HEXAL SpA 40 cpr 160 mg 
RYTMOBETA 
ASPOMORA:- ici SOR lia n __c—_ ia 
RYTMOBETA 
- RRROMIORÀ  __ cc 50 er 80 Mg 6 
RYTMOBETA 
EARESITIORO, i roi, Flint IO CPNABOTG: ot dii iii rie i ie ile) a Di i iii 
RYTMOBETA 
tei PREOTEORA: e pre ici rr OPTA cine it iii ip NPI e ct ie e e i ta 
RYTMOBETA 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA.IA SpA lacone 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA lacone 28 cpr 80 mq 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IÀ SpA lacone 30 cpr 80 ma 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA lacone 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA lacone 50 cpr 80,mé 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA lacone 60-cpr 3d'ma 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA accnex108 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA lacone 800 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 20 cor 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA Sp 80 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 50 cor 80 mg 
SOTALOLOM.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK)GENERICS ITA.IA SpA 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITA_IA SpA 300 cpr 80 mg 
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SOTALOLO ANGEN. 

ANGENERICO SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO ANGEN. 

ANGENERICO SpA 40 cpr 160 mg 
SOTALOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Sr 20 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Sr 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Sr 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Sr 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 

TEVA PHARMA ITALIA Sr 50 cpr 80 mg 


SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 60 cpr 80 mg 


SOTALOLO TEVA 


TEVA PHARMA ITALIA Sr 100 cpr 80 mg 


SOTALOLO TEVA 


TEVA PHARMA ITALIA Sr 50 cor 80 mg 
timololo 
BLOCADREN 
SIT LABORATORIO FARMAC, Srl 40 cpr 10 mg 
BLOCADREN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 50 cpr 10 mg 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 3 MI 0.25% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5ml 0,25% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA col 3ml 0,5% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 m| 05% 
TIMOPTOL XE 
MERCK SHARP & DOHME SpA solu? delifitante 2,5 ml 0,25% 
TIMOPTOL XE 
EROE GHARFRIDOMMESPA: nn soluz gelificante 2.5, 60% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 3ml 0,25% c/dos 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 0,25% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHMEGPA coll Sml 0,5% c/dos 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOBME SpA coll 5 ml 0,5% 
TIMOPTOL XE. 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 2,5 ml 0,25% rilascio prolungato 
TIMOPTOL XE 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 2,5 ml 0,50% rilascio prolungato 
TIMOPTOL 
MERCKYSHARP & DOHME SpA 80 monod 0,20 ml 0,25% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA 30 monad coll 0,2 ml 0,5% 
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EQUITON 
BRUSCHETTINI Srl coll 5 ml 1% 
EQUITON 
BRUSCHETTINI Srl coll 5 ml 2% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA coll 3ml 0,25% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA coll 5 ml 0,25% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA coll ml 0,5% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA coll 5 ml 0,5% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA "TG" 15 monod coll 0,25% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA "TG" 25 monod coll 0,2 ml 0,25% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA "TG" 15 monod coll 0,5% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA "TE" 25 monad coll 0,2 ml 0,5% 
TIMICON 2 
MERCK SHARP 8 DOHME SpA coll 5 ml 
TIMICON 4 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 
OFTIMOLO 
FARMILA.THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,25% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll Am 0,25% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,5% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 9mI 0,50% 
CUSIMOLOL 
ALCON ITALIA SpA coll 5 ml0,25% 
CUSIMOLOL 
ALCON ITALIA SpA col Bim 0,5% 
GLAUTIMOL 
FARMIGEA SpA doll flacone polv 100 ma + 25 mg + flacone solv 5 ml 
TIMOSOFT 
VISUFARMA SpA coll 10mI 0,25% 
TIMOSOFT 
VISUFARMA SpA coll 10m 0,50% 
TIMOLABAK 
FARMILA-THEA FARMAGEUTICI SpA coll 5 ml 0,25% 
TIMOLABAK 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,5% 
COSOPT 
MERCK SHARP_& DOHME SpA coll 5 ml 2% + 0,5% 
COSOPI. 
MERGK SHARP & DOHME SpA coll 2% + 3 flaconcini 5 ml 0,5% 
COSOPT 
MEREK SHARP & DOHME SpA coll 2% + 6 flaconeini 5 ml 0.5% 
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TIMOLUX 
TUBILUX PHARMA SpA coll 5 ml 0,25% 
TIMOLUX 
TUBILUX PHARMA SpA coll 5 ml 0,5% 
PILOBLOC 
SANTEN OY coll 5 ml 
PILOBLOC 
SANTEN OY 60 monod coll 0,25ml 
TIMOLOLO NOVARTIS 
NOVARTIS FARMA SpA coll 5 ml 0,25% 
TIMOLOLO NOVARTIS 
NOVARTIS FARMA SpA coll 5 ml 0,5% 
NYOGEL 
NOVARTIS FARMA SpA gel oftalm 5.9 0,1% 
XALACOM 
PFIZER ITALIA Sr coll 2,5 ml 
XALACOM 
PFIZER ITALIA Sr 3 monod coll 2,5 ml 
TAVU 
PFIZER ITALIA Sr coll 25m 
TAVU 
PFIZER ITALIA Sr 3 monod coll 2,5 ml 
IALUTIM 


BAUSCH & LOMB-IOM SpA 


20 monod coll 0,35 ml 0.5% 


{ lmololo + bimatoprost 


DUOTRAV 
ALCON ITALIA SpA 


collirio 40 megimi + 5 mg/mi 


DUOTRAV 
ALCON ITALIA SpA 


DUOTRAV 
ALCON ITALIA SpA 


3 flaconi coll rio 40 megimI + 5 mgimi 


6 flaconi 40 megimi #+5/mg/ml 


GANFORT 
ALLERGAN SpA 


collirio 300ancg/MI + 5 mo/mi 


GANFORT 
ALLERGAN SpA 


3 flacOni,300 mog/mi + 5 mg/mi 
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18-alfa-omo-17 beta-idrossiestr-4en-3one I S ACTIO Il }S7 
î 15 pastiglie oro 200 meg Re 
19-norandroste nedialo ie È n nn0mnR@ce—ecRi-—.@-—-.‘©@-/‘-@ii’‘» iii 
ACTIO HI S7 
19-norandrostenedione I S 30 pastiglie oro 200 meg 
19-norandrosterone I S ACTIO Il S7 
19-noretiocolanolone best = el 3 pastiglie orosolub 400 meg; iv 
ACTIO I S7 
1-androstendiolo I S 
6 pastiglie oro 400 még 
1-androstendione {(5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) I SI ACTIO Il ST 
1-testosterone I S Mc ii VA i 
3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one I S ACTIO ( I S7 


30'pastiglie oro 400 -inceg 


3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one I SI 
ACTIO Il S7 
4-androstenediolo IS 3 pastiglie :orosolub :600meg 
4-idrossitestosterone I S ACTIO Il S7 
6 pastiglie oro 600. méeg: i : : i 
5alfa-androstane-3alfa, 17 alfa-diolo I SI TS ENT EEE A “i 
ACTIO HO S7 
i IMRE IRENE RA 10) 15 pastiglie oro 600 meg 
5alfa-androstane-3beta,17aifa-diolo IU SI ACTIO Il S7 
5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo I SI > “Spapagliopio SO megi i io e 
I ACTIO I S7 
5-androstenedione I «ST 
pastiglie orosolub 800 meg 
ACCURETIC I S5 ACTIO Il S7 


14 cpr riv 20 mg +12,5 mg 


ACTIO Il S7 
6: pastiglie.aro 200 meg 


10:cartuece 3ml 100 UI 


ACCURETIC I SS Wp "ea E o 0 n gr 

ut Ue i 15 pastiglie oro 800 mceg 

ACCURETIC I S5 ACTIO I S7 

i SHE:REEiV 20mAg/ ta 9g PELI IOnI si 30 pastiglie oro H00 meg 

ACECOR Il P2 ACTIO Il S7 

nti 3 Rep riv a@0 met I 3 pastiglie.orosolub:1.200.meg 

ACECOR IP? ACTIO Il S7 
90 <hr riv.200 mne 7 6 pastiglie:oro 1200 meg 

ACECOR HI P2 ACTIO I S7 
ADc-prriv:400. my 15 pastiglie oto :1200meg 

ACEDIUR I S5 ACTIO Il 87 

ME A A i, e cal 30/pastiglie oro 1200meg 

ACEDIUR MITE I S5 ACTIO I S7 
t2:epr15/mg:+20 mg 3 pastiglie orosolub 1:600 meg 

ACEPLUS I S5 ACTIO I S7 

nere. 12:cpr25mg+50mMgi Se 6 pastiglie oro 1600 meg... i i i i 

ACEPLUS MITE I S5 ACTIO I S7 

cai I2:Cpr15Mg+50Mgi ANTI nn 15pastiglie oro 1.600 meg 

ACEQUIDE I SS ACTIO I S7 

____1&sREsY 20 mg:+12,5 l'i RR RISE E LOS 30:pastiglie oto 1600:meg 

ACEQUIDE I 85 ACTRAPHANE 10 NOV se 
14 cpr 20 mg'+ 6.25 mg 5 cartucce 3 nl 100 Ul 

ACEQUIDE e 189 ACTRAPHANE 10 NOV se 

__F 2Bicpr riv zo mg tia, mg i I jul 10:cartucce mi 100 Ul 

ACESISTEM I SS ACTRAPHANE 10 PEN s2 
14 cpr.20 mg.+.12,5 mg 1 cartuccia'3 nl 100 Ul/mi' > 

ACTH (vedi "tetracosactide”) I S2 ACTRAPHANE 10 PEN s2 

ACTIÒ Il S7 5 cartuece:SC-3:00:U! 3:ml 
3 pastiglie orosolub 200 meg ACTRAPHANE 10 PEN S2 
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ACTRAPHANE 20 NOV I S2 ACTRAPHANE 50 PEN s2 
5 cartuece 3 miT00 Ul 1 cartuccia 3 mi T00:UI 
ACTRAPHANE 20 NOV I S2 ACTRAPHANE 50 PEN s2 
10:cartucce 3mi:100.UI 5: cartucce:SC.300:01 3:m 
ACTRAPHANE 20 PEN I S2 ACTRAPHANE 50 PEN S2 
1.cartuccia:3ml:1.00: UI 10:cartucce 3:ml 100:UL 
ACTRAPHANE 20 PEN I S2 ACTRAPID s2 
B:cartuece SC:300.U[3mI 1 fiala EV:5C10:/ml 40:U1:/ ml 
ACTRAPHANE 20 PEN I S2 ACTRAPID S2 
10 .cartutce:3:ml:100.U 5 fiale EV:SC: 10m 40. Ulm 
ACTRAPHANE 30 I S2 ACTRAPID S2 
1 fiala.SC-40 UL1.0 mi 1 fiala 1,.000:U1 10 mil 
ACTRAPHANE 30 I S2 ACTRAPID s2 
B fiale :SC 40 UL1TO MI 5 fiale SC:EV TO ml: 100 WII /ml 
ACTRAPHANE 30 I S2 ACTRAPID S2 
1 fiala-1.000 UI:1:0.ml 1 penfill mt: 100 Ul/ml 
ACTRAPHANE 30 I S2 ACTRAPID S2 
5 fiale.$C.100.U1:10.ml 5 penfill 300.UI 3.ml 
ACTRAPHANE 30 FLE I S2 ACTRAPID S2 
tcartuccia 3 ml 100 UI 10/penfill ml 100:Ul/mI 
ACTRAPHANE 30 FLE I S2 ACTRAPID S2 
5 cartucce :3 ml:1.00: U! S'cartucce:300-UI:3-ml 
ACTRAPHANE 30 FLE I S2 ACTRAPID s2 
10 cartucce 3.ml:100 UI ‘NOVOLET” 10: cartucce $C:3 mi 100 Ur/mi 
ACTRAPHANE 30 INN I S2 ACTRAPID s2 
1 cartuccia:3 mi T00.UI INN'1 cartuccia 3.mf 1.00.Ul/miI 
ACTRAPHANE 30 INN I S2 ACTRAPID s2 
5 cartucce .3 mi:1:00 LUI INN'5 cartuece:3 ml:100 UI/miI 
ACTRAPHANE 30 INN I S2 ACTRAPID S2 
10 cartucce 3.ml 100 UI INN .10:cartucce:3 ml::1:00 UL/mi 
ACTRAPHANE 30 NOV | 382 ACTRAPID S2 
5 :cartucce 5C:300:UI:3:mI FLEX T:cartuccia:3 ml:100 Ul/mi 
ACTRAPHANE 30 NOV I S2 ACTRAPID sz 
1O:cartucce Sri :T00 UT FLEX 5 cartucce 3imi:100/Ul/Mmi 
ACTRAPHANE 30 PEN I S2 ACTRAPID s2 
1 cartuccia 3'ml TO0'UI FLEX: TO cartuece 3 MI 100 Um 
ACTRAPHANE 30 PEN I S2 adrafini! Il S6 
5 cartucce SC-300U13ml 
ADRENALINA Il S6 
ACTRAPHANE 30 PEN I S2 5 fiale 1 mg.1.ml 
10:cartucce Simi 100 LUI A Ai ì É pe 
ADRENALINA II S6 
ACTRAPHANE 40 NOV I S2 5 fiale 0,5mg:1 ml 
5 .cartucce:3 ml-7T00.UI 
î ADRENALINA Il S6 
ACTRAPHANE 40 NOV I S2 5 fiale 0,5mg.t ml 
10 cartucce 3:ml:1.00.UI 
ADRENALINA Il S6 
ACTRAPHANE 40 PEN I S2 10-fiale 0,5,mg tm 
1'cartuecia:3 mil: 100601 
dna ___________——————_———_—_— = ADRENALINA Il S6 
ACTRAPHANE 40/PEN I S2 5 fiale 1.mg.1.mi: 
5'cartueca SC 300 Ul 3 mi 
ADRENALINA I S6 
ACTRAPHANEZO:PEN I S2 10fiale 1 mg 11m 
10-rartuece 3:mil 100 UIF 
ADRENALINA Il S6 
ACTRAPHANE 50 NOV I S2 5 fiale 0,5mg 1 ml 
5/Cartucce SC 300 UI 3 ml AAA a E î a 
ISCRE, 9 (AZIZ ADRENALINA Il S6 
ACTRAPHANE 50 NOV I S2 1ofiale 0,5.ing 1 mi 
«10 cartucce 3.mi:100.UI een de ii x É da 
ADRENALINA Il S6 


50:fiale 0,5.mg:tmil 
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ADRENALINA Il SG ADRENALINA IH )S6 
100:fiale © 5 mg mi 50:fiale 0;5mg Tal 
ADRENALINA Il SG ADRENALINA II S6 
5 fiale t.imgitmi 100 fiale.0,5mg Im 

ADRENALINA Il 56 ADRENALINA Il S6 
10 ffale:lmg mt 5 fiale 0,5mg/tmi 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA Il S6 
50fiale 1mg-1mt E fiale 1mg/Tmil 

ADRENALINA Il 56 ADRENALINA Il S6 
10 fiate:t.mg.1ml 1 fiala 0,5mg :1ml: 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA I S6 
5 fiale-0,5.img.1.mi 2 fiale 0,5mg 1iml 

ADRENALINA Il  S6 ADRENALINA Il S6 
5 fiale:t1mg tm 3 fiale 0,5mg 1ml 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA Il S6 
5 fiale:0,5.mg:1:ml 4 fiale 0,5mg 1ml 

ADRENALINA II S6 ADRENALINA Il S6 
50 fiale.0,5.mg..l.ml 5 fiale 0,5mg.1ml 

ADRENALINA Il  S6 ADRENALINA Il S6 
5 fiale t.mg.t.ml 6 fiale, 0, 5mg1ml 

ADRENALINA II S6 ADRENALINA Il S6 
50 fiale:1:mg:1-ml fiale D, 5g :1ml 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA Il S6 
5 fiale: 0,5 mg 1 ml 8'fiale 0,5mg ml 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA Il S6 
5 fiale:tmgitmi 9 fiale 0.5mg ‘1mt 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA Il S6 
toffale:tmgit mi 10fiale 0,5mg 1ml 

ADRENALINA Il  S6 ADRENALINA II S6 
10 fiale :0,5.mg 11m 1 fiala 1mg ml 

ADRENALINA Il SS6 ADRENALINA Il S6 
S.fiale:timg:1mI.: 2: fiale 1mg im 

ADRENALINA Il 56 ADRENALINA I 56 

ct lofialeimg Ml: ni de A Mrale gie Po E E E SE e 

ADRENALINA Il  S6 ADRENALINA Il S6 
100'fialè 1mg Tal 4 fiale Img 11m 

ADRENALINA II S6 ADRENALINA Il S6 
5 fiale:0,5.mg1ml 5 fiale 1mg lm 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA Il S6 
10fiale:0,5 mg.tmi 6 fiale iImgimI 

ADRENALINA Il  S6 ADRENALINA Il S6 
100 fiale 0.5 mg tm 7 fiale Img.1ml 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA II S6 
5 fiale:0,5-mg.1l:ml 8 fiale 1mg.1ml 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA Il S6 
bfiale:t.mg.t.ml 9 fiale Img ml 

ADRENALINA Il S6 ADRENALINA Il S6 
10 fiale Img Tm 10 fiale 1mg Tmi 

ADRENALINA Il S6 AERFLU Il S9 
50frale lima ‘Imi soluz nebul 30 mi:0:19% 

ADRENALINA Il SG AERFLU II S9 

ner (dl i Al aolua nebul dB fiale 2ma/2imt 

ADRENALINA Il S6 AERFLU Il S9 


«10 fiale:0, 5g: tini 


bb.nebul T:5f:1.mg/2m 
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AEROLID Il S9 ALBUM.UM.PUR. S5 
soluz nebur30 mi0,1% 1 flacone 50.ml 25% 
AEROLID Il S9 ALBUMINA GRIFOLS S5 
AD" soluz nebul 15 fiale 2:ing:2mI 1 flacone EV: 50 mE 20% 
AEROLID Il S9 ALBUMINA GRIFOLS S5 
bb neb.157l.1mg/2mi 1 flacone EV. 100/mI 20% A 
AGATUZ II P2 ALBUMINA GRIFOLS S5 
28 :cpr.6,25 mg 1 flacone :100:mI 5% 
AGATUZ II P2 ALBUMINA GRIFOLS S5 
30 cpr.:25.mg 1 flacone 250:ml 5% 
AIRCORT Il S9 ALBUMINA GRIFOLS S5 
sosp.inal 200 erog 40 my 1. flacone 500.ml 5% ) 
AIRCORT Il s9 ALBUMINA LFB S5 
sospxinal 400mcg/d'100 5 flaconi 50m 200 megymi® 
ALBITAL I SS ALBUMINA LFB So 
1 flacone EV-50 ml-25:g/100.ml+ set 5 flaconi: 100 ml-200 ineg/mi 
ALBITAL I S5 ALBUREX S5 
1 flaconcino EV 50. ml.20%.+.set 1 flacone 20.inl 5% 
ALBUM.U.KED. I S5 ALBUREX Ss 
1 flacone 1V:50.ml:25% +-set 1 flacahe T00ml 5% 
ALBUM.U.KED. I S5 ALBUREX S5 
1 flacone IV 100:n1:25% +:set Tlacone 250:ml 5%: 
ALBUM.U.KED. I S5 ALUBUREX S5 
1 flacone 50 ml 20g/7100mI l'flacone 500.mi 5% 
ALBUM.U.KED. I S5 ALBUREX S5 
1 flacone 100 ml: 20g/100mMI 1 flacone 50:mI 20% 
ALBUM.UM.AIMA I S5 ALBUREX S5 
T flacone 250m:5% 1 flacone ‘100mI 20%: 
ALBUM.UM.BAXTER I S5 ALBUREX SS 
1 flaconcino EV 50:mi 20% 1 flacone 50 ml 25% 
ALBUM.UM.BAXTER | SS5 ALBUREX S5 
1 flacone 1V:100:n120% 1 flacone :100 nl 25% 
ALBUM.UM.BAXTER I S5 ALBUTEIN S5 
1 flacone EV 25011 5% 1 flacone 250. 5% 
ALBUM.UM.BAXTER I S5 ALBUTEIN S5 
1 flacone EV 50 r1:25% 1 flacone 500 5%: 
ALBUM.UM.BEHRING I S5 ALBUTEIN So 
1 flaconcino EV 50m 20% 1 flaconcino EV 50. ml 20% 
ALBUM.UM.IMMUNO I S5 ALBUTEIN S5 
1 :flaconcino EV 50 mi 20% + set 1 flaconcind EV 50 mi 25% i : : 3 
ALBUM.UM.IMMUNO I S5 alcol II PI 
1 flaconcino EV 50 -ml:25% + set 
- È ALDACTAZIDE S5 
ALBUM.UM.KABI I S5 20cpr 25 mg + 25 mg 
flacone EV:20 mi: 20%» 
ALDACTONE S5 
ALBUM.UM.KABI I S5 16/cps 25 img 
1 flacone EV.50 mlL20% 
Hd pe = ALDACTONE S5 
ALBUM.UM.KABI I S5 10.conf 100.mg.. 
l'fiacone EV 100 Mm 20% 
ALIFLUS Il S9 
ALBUM.UM.ME I S5 diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dos:50 meg'+ 100 
1 flacone: EV'50 ml:10g/mi meg È 
ALBUM.UM.MF I S5 ALIFLUS Il s9 
1/flacone EV.2.5 950 ml dislus 50/250 polvere per-inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 meg + 250 
ara “Ue IAA DAL i Meg 
ALBUM.UM.MF I S5 pe ei 
ALIFLUS I S9 
feflacone 250. mI:5% 
diskus 50/500: polvere perinalazione 1 inalatore: 60 dosi:50 meg +500 
meg 
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ALIFLUS I S83 amiloride S5 
sospimal120:erog 25/500:mcg E x 
amineptina Il S6 
ALIFLUS Il S9 
evohalér 25/125 még sospensione pressurizzata per'imalazione.t ANDEIOL SI 
inalatore da 120-dosì 30:cps 40 Mg 
ALIFLUS Il S9 ANDRIOL SI 
evohaler:25/250:mcg sospensione pressurizzata per imalazione 1 60:cps 40 mg 
inatatore da 120:dosi È : : 
ANDRODERM SI 
ALIFLUS DISKUS 50/100 Il S9 10 cerotti transd 122.img 
înal:28d 
ANDRODERM SI 
ALIFLUS DISKUS 50/100 I S3 30.cerotti trarisd 12;2mg 
60 dosi:polvinal 
ANDRODERM SI 
ALIFLUS DISKUS 50/100 I S3 1ocerotti travisd Smg/zahi 
3.inalatori-60-dosi:polvinati <--> ii TT 
ANDRODERM SI 
ALIFLUS DISKUS 50/250 I $S3 30 cerotti transd 5mg/64h 
înal:28d 
ANDROGEL SI 
ALIFLUS DISKUS 50/250 I S3 gel'ibus 359; 
60 dosi polv inal 
ANDROGEL SI 
ALIFLUS DISKUS 202590 I S3 gerZbust25mga 
sinal6od 
ANDROGEL SI 
ALIFLUS DISKUS 50/500 Il S9 gel 7bust:25mg 
inal'268d 
ANDROGEL S1 
ALIFLUS DISKUS 50/500 I S9 gel'lobust 35mg 
60 dosi polv inal 
ANDROGEL SI 
ALIFLUS DISKUS 50/500 Il S9 gel 14bust 254 
Zihalb0d 
ANDROGEL Si 
ALOL II P2 gel 28bust 25mg 
30.cpr 400,mg 
ANDROGEL SI 
alprenololo II P2 gel 3obust 35mg 
altre insuline di origine animale o di sintesi I 82 ANDROGEL SI 
altri derivati e complessi dell'eritropoietina Ta 82 Get S0Rust 43919; 
ANDROGEL SI 
ALUPENT V 83 
gel'GObust 25mg 
TO fiale:0,5.mg.1.mi 
ANDROGEL SI 
amfepramone Il S6 
gel 90hust 25img 
amfetamine II  S6 ANDROGEL SI 
amfetaminil Il S6 gel'T00pust'25mg 
AMIDOLITE I S5 ANDROGEL SI 
10 fiaconi vetro 250 mi 6% SStpustsomg 
AMIDOLITE I -$6 ANDROGEL Si 
10 flaconi vetro 500 ml 6% gel3bust>0mg 
AMIDOLITE I 85 ANDROGEL SI 
10 fiaconi polietilene 250 mi6% -___igelvbust SOmg inn n nea TIE RE E EER FO tai 
AMIDOLITE I S5 ANDROGEL a 
10/satché 250 ee @SEtRRUS: 0099: e eee RO 
AMIDOLITE I S5 ANDROGEL si 
20 sacche 250 mi 606. SertiBus SOmg 
AMIDOLITE I 85 ANDROGEL 81 
10 sacche 500 mi 6% gel 2ust SOM 
AMIDOLITE I S5 ANDROGEL SI 
20 sacche 500 mi 6% 30 buste 50 Mg 
AMIDOLITE I S5 ANDROGEL si 
10:sadché 1.000 ml 6% gel 50bust:50mg 
amifenazolo Il 86 ANDROGEL SI 


gel'60bust :50mg 
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ANDROGEL S1 APIDRA s2 
gel FObust S0mg 4 penne 3.mI 100UY/mi 
ANDROGEL SI APIDRA s2 

gel Toobust50ng 5 penne 3 in 100UI1/miI 
ANDROPATCH SI APIDRA S2 
10 cerotti.transd:2;5mg/24 6 penne 3 ml :1.00UI/mi 
ANDROPATCH SI APIDRA s2 
30:cerottitransd:2;5mg/24h 8 penne 3 ml 100UI/mI 
ANDROPATCH SI APIDRA s2 
10 cerotti. transd.5mg/24h 9 penne 3 ml 1:00UI/miI 
ANDROPATCH SI APIDRA S2 
30 cerotti.transd.5mg/24h 10:penne:3 mi 100UI/ml 
androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo Si APIDRA Ss2 
E 1 cartuccia OPTICLICK $inl"100:U/imi 
androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo SI 
. APIDRA S2 
androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo SI cartucce OPTICUCRE rt /100 Ulfmi 
androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo SI APIDRA s2 
androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo SI A catuece QRUCLIA3.n1-100.0/n 
FRENANO a DE APIDRA s2 
androst-5-ene-3beta,1?alfa-diolo Si ® 
5 cartuece @PTICLICK 3 mal100.U/iml 
MAP. iii LL APIDRA se 
androstenedione Sq 6carticce OPTELICK 3 ml:100.Ulfmi 
ANTIDRASI S5 ARIDRI se 
20 cpr 50 mg B' cartucce OPTICLICK 3.m1:100 Ulm 
ANTIDRASI s5 APIDRA 52 
5 ale EVS mg 4 5 fiale 30125 mi 9 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mi 
APIDRA se ARDEA do 
1 fiat 1.000 UL1:6 mi 10:cartucce OPTIELICK 3:mI:1.00-Ut/mi. 
APIDRA so ARANESP s2 
3 fiale1.000 ULT0 mi 1 siringa SCEV 10 meg 0,4.ml 
APIDRA go ARANESP S2 
ATILOSG LA 4 siringhe SC EV.10 meg 0,4 ml 
APIDPA so ARANESP s2 
LIL LDO0 LIO 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml 
APIDRA Sa ARANESP s2 
1 cartuccia 3 ml 100 Ui/mi E 
APIDRA so ARANESP S2 
3 cartucce 3 ml 100.UI/mi 1 siringa SCEV 20 meg 0,5ml 
APIDRA so ARANESP se 
+ cartucce 3 mi:100 Ul/mi 4 sir irighe SC EV:20 meg 0,5 mi 
APIDRA so ARANESP s2 
Sicartucce 5 mi. 100 Ul/mi 1 siringa SCEV.30 meg 0,3:mI 
APIDRA so ARANESP S2 
è Giruéce 3 mi 100 Uni. : 4 siringhe SC EV:30-mcg 0;3 ml 
APIDRA s2 ARANESP s2 
B cartucce 3 mi T00WI/mi -_ sESINAga:SCLVAO Meg GERI 
APIDRA se ARANESP s2 
3 cartucce 3 in 100 Ùj/mi 4 siringhe SE EV40-meg 0:4 ml 
APIDRA so ARANESP s2 
COAT 1 siringa: SC EV:50 meg 0;5°mi 
APIDRA so ARANESP go 
i(penma 3 mi 100Wl/mi i I # Siringhe SCEV:S0 meg d6 mb: io 
AMDRA so ARANESP se 


‘penne 3 mi 1000) 


1 siringa. SC EV:60 meg 0,3 iml 
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ARANESP I S2 
4 siringhe SC:EV:60:meg:0;3mi 

ARANESP I S2 
T siringa: sc EV:B0:Mnog 0.4.MI 

ARANESP I S2 
4. siringhe:SG EV :B0: meg 0.4+mi 

ARANESP | 82 
1 siringa SC: EV:100:meg:D,5 mi 

ARANESP I S2 
4 siringhe: SC.EV:100.mcg:0,5.m 

ARANESP I S2 
1 siringa:SC.EV:150.meg.0,3.mi 

ARANESP I S2 
4:siringhe SC:EV:150 mcg 3 inl 

ARANESP I S2 
1 siringa:sC EV:300-mcg:D,6:ml 

ARANESP Il S2 
4 siringhe. SC.EV-300 mcg .0,6.4mI 

ARANESP I s2 
fiala: SC EV 15 .meg.timl 

ARANESP I S2 
4 fiale:SC-EV 15 meg:1:mi 

ARANESP | S2 
1 fiala. SC EV 25 Meg. 1.ml 

ARANESP I 82 
4 flale:SC EV 25 megtmi 

ARANESP I 82 
1 fiala SCEV 40 megitmi 

ARANESP I S2 
4 fiale: SC EV 40 meg. tim 

ARANESP I N62 
T.fiala:SC.EV 60.meg:1.mI 

ARANESP I S2 
4fiale:SC EV 60/megtimi 

ARANESP I S2 
1 siringa SC EV.500 meg Imi 

ARANESP I S2 
4 siringhe SC-EV:500 meg: 1 ml 

ARANESP | S2 
SCt penna 10 meg 0,4ML 

ARANESP I S2 
SC.T-penna 15 meg 0,375ML 

ARANESP I $2 
1-penna SC:20:mceg:D;5/ > 
mf 

ARANESP I S2 
SC. penna 30 meg. 0:SML 

ARANESP I S2 
SC:1-penna:50 meg 0;5ML 

ARANESP I S2 
1-penna S©60:meg:0;3 
Mati 

ARANESP I S2 
1 penna SC 80 meg 0,4 


mi; 
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ARANESP s2 
1 (penna SC-100: meg 0;5 
ml 

ARANESP S2 
1 penna SC:150: meg 0,3 
mi 

ARANESP s2 
1 penna 5C:300: meg 0,6 
ml 

ARANESP S2 
1 penna. SC:500: meg. 1 
ml 

ARANESP S2 
1 penna SC:40: meg 0,4 
mi È 

ARGIROFEDRINA Il S6 
spray nasale :25 ml 

ARGOTONE Il S6 
gttrinol 20 ml 

ARIAL S3 
sospxinal:60erog.25mceg 

ARIAL SI 
inal@28d.50meg 

ARIAL S3 
sospinal 120‘erog:25' meg: 

ARIAL DISKUS S3 
60:dosi.50:mcg. polv-inal 

ARIMIDEX S4 
28:cpr 1. mg 

ARIMIDEX S4 
30 :cpr.1 mg 

ARIMIDEX S4 
84:cpr.1 mg 

ARIMIDEX S4 
20:cpr 1 mg 

ARIMIDEX S4 
100 cpr :1.img 

ARIMIDEX S4 
300 cpr 1 mg 

AROMASIN S4 
15:cprriv:25:mg 

AROMASIN S4 
20:cpr.riv.25 mg 

AROMASIN S4 
30.cprriv:25 mg 

AROMASIN S4 
90:cpr riv:25. mg 

AROMASIN S4 
100 cpr riv.25:mg. 

AROMASIN S4 
120 cpr riv 25mg 

ASMACORTONE Il S9 
5 fiale IM:EV:8 mg +:5 fiale:solv.2ml 

ASMACORTONE Il S9 
IM'EV 1 fiala 8&mq-+ fiala 2mi 

Il s9 


ASMACORTONE 
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ASMACORTONE Il S9 ASSIEME MITE IH )S9 
5 fiale IM EV 20.mg + 5 fiale solv2 ini 10monod:60 dosì ‘80/4, 5 mcg polvinal 

ASMAFLU Il S9 ASSIEME MITE S3 
soluz nebur30m[0;1% 18'monod:60 dosi 80/4,5-polv inal 

ASMAFLU II S9 ASSIEME MITE SI 
“BD soluz nebul:15 fiale. I.-mg 2:mi 120 dosì:80/4;5 meg polvinal 

ASMAFLU Il S9 ASSIEME MITE S3 
CADUTI soluz nebul 15 fiale 2:mg:2 mi 2 monod 120 dosi :80/4,5 meg polvinal 

ASSIEME I S3 ASSIEME MITE 53 
1.monod:60 dosi:160/4,5 meg.polvinal 3 monod 120 dosi :80/4,5 meg. polvinal 

ASSIEME Il S9 ASSIEME MITE II S9 
10 morned:60:dosi:1.60/4,5.meg polv-inal 10:imonod:120dosi:80/4;5 meg pelv înal 

ASSIEME Il S9 ASSIEME MITE | S3 
3 moriod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 18 monod 120 dosi 80/45 fneg polvinal 

ASSIEME I S3 ASSOLID II S9 
2 monod 60 dost:160/4,5 meg polv ina soluz nebul 30-mL0;1%- 

ASSIEME I S3 ATENIGRON III P2 
18 monod.60.dosì.160/4,5.meg polv.inal 28.cpr.100 mg +.25.img 

ASSIEME I S3 ATENOL II P2 
120erog.160/4 5 mog:aerosol 50:cpr.100%ng 

ASSIEME I S3 ATENOLOL® II P2 
3 monod :120:dosi160/4;5.mceg-polv'inal 42: cprriv:100 mg 

ASSIEME I sa ATENOLOLO III P2 
2 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv'inal 42 cpr.100 mg 

ASSIEME Il S9 ATENOLOLO III P2 
10:monod:120'dosì 160/45 mcg polvinal 14cpr:100 mg 

ASSIEME I 8S3 ATENOLOLO III P2 
18 manod 120 dosì 160/45 mcg polv inal 42 cpr 100 mg 

ASSIEME Il S9 ATENOLOLO III P2 
Tinalatore.60 dosi:320/9 meg 42: :cpr.100 img 

ASSIEME Il 69 ATENOLOLO III P2 
2 inalatori 60.dosi:320/9 meg 42::cpr:100 mg 

ASSIEME I S3 ATENOLOLO ABC II PZ 
3 inalatori 60 dosi 320/9 meg 14 epr riv 100mg 

ASSIEME I S3 ATENOLOLO ANG. II P2 
10inalatori 60:dosî:320/9 meg 50:cprriv:50.mg 

ASSIEME I S3 ATENOLOLO ANG. II P2 
18 inalatori 60 dosi 320/9 meg 50:cpr riv:100mg 

ASSIEME I S3 ATENOLOLO CL.DOC S5 
1 monod 60 dosi 320/9 meg polvindi 28 -cpr 100 img +25 mg 

ASSIEME I S3 ATENOLOLO CL.DOC S5 
2 monod 60 dosi. 320/9 meg pelviinal 28:cpr:50-mg + 12.5.mg 

ASSIEME I S3 ATENOLOLO CL.DOROM II P2 
3 monod 60 dosi: 320/9 meg polv inal "MITE 28'cpr.riv.50:mg:+:12,5 mg 

ASSIEME I S3 ATENOLOLO CL.DOROM II P2 
10:monod.60.dosi.3820/9%mcg-polv.inal 20.eprriv:1.00.mg.|.25 mg 

ASSIEME Il S9 ATENOLOLO CL.EG III P2 
10 monod 60 Hosì‘220/9 meg polvinal 28 epr.100 ig +25 mg 

ASSIEME MITE I S3 ATENOLOLO CL.EG S5 
1 monod.60 dosi:80/4,5 meg polv inal 28cpr50.imgi+ 12.5mg 

ASSIEMEMITE I 83 ATENOLOLO CL.HEX. S5 

i Afneipe 60 dosi W0/AS ima polvinal i i dlli.iu.«... 

ASSIEME MITE Il S9 ATENOLOLO CL.HEX. S5 


.monod.60 dosi 80/45 meg polv.inal 


30 cprtiv.50 ing+ 12.5 ing 
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ATENOLOLO CL.M.G. III P2 ATENOLOLO EG UI )P2 
28:cpr 100 mg +25 mg j 100 cpr 100mg 
ATENOLOLO CL.M.G. I S5 ATENOLOLO FG III P2 
28 cpr 50 mg +-12,5 mg 42‘cpr.100 mg 

ATENOLOLO CL.RAT. I S5 ATENOLOLO HEXAL III P2 
28 .cpr.50 mg.+.12,5 mg i i 50:cpr riv:1.00.mg A 

ATENOLOLO CL.RAT. | 5 ATENOLOLO HEXAL III P2 
28cpr100+25 mg 42:cprriv:1:00:mg: 

ATENOLOLO CL.SAN I S5 ATENOLOLO HEXAN HI P2 
28 cpr.50:mg.+:12,5 mg 50:cpr.riv:50:mq. 

ATENOLOLO CL.SAND I S5 ATENOLOLO 1.G. II P2 
14 cpr 50.+12,5 my 42 ‘cpr100 mg ) 

ATENOLOLO CLSAND I S5 ATENOLOLO IPSO Il P2 
14/cpr 100425 ing 42.cpi 100 ng 

ATENOLOLO CL.SAND I SS ATENOLOLO M.G. II P2 
28:cpr.100-+ 25 mg. : 3 42:cpr-100 mg 

ATENOLOLO CL.SAND I S5 ATENOLOLO PLIVA III P2 
20.cpr.50.+.12,5 mg 50.cpr.100 mg 

ATENOLOLO CL.SAND I S5 ATENOLOLO RATIO II P2 
30:cpr50:+ 12,5 mg 14:cpr.iiv Topmg 

ATENOLOLO CL.SAND II P2 ATENOLOLO RATIO. II P2 
50:cpr:50:+-12,5 mg 14;€pr:100 mg 

ATENOLOLO CL.SAND II P2 ATENOLOLO RATIO. II P2 
56 cpr 50+ 12,5 mg 50 cpr 100 mg 

ATENOLOLO CL.SAND I S5 ATENOLOLO RK Il P2 
98:cpr:50+12,5 mg 42'cpr 100 mg 

ATENOLOLO CL.SAND I S5 ATENOLOLO SAND. III P2 
20 cpr 100+ 25 mg 14:cpr.50 mg 

ATENOLOLO CL.SAND I SS ATENOLOLO SAND. III P2 
30 cpr. 1004+ 25 mg 50:cpr 50mg 

ATENOLOLO CL.SAND | SS5 ATENOLOLO SAND. III P2 
50:cpr.100+ 25 mg ; Ma 14:cpr:100 mg 

ATENOLOLO CL.SAND I 5S5 ATENOLOLO SAND. I PZ 

3 i ol: Re e Aree” e, AS 2° IR SPARO E e SOI 

ATENOLOLO CL.SAND II P2 ATENOLOLO SAND. III P2 
9Bicpr.100+25 Mg & i 20:cpr50mg 

ATENOLOLO CLORT. II P2 ATENOLOLO SAND. III P2 
30.cpr 100 25 mg na 28 cpr 50. mg 

ATENOLOLO CLORT.RK I S5 ATENOLOLO SAND. III P2 
30:cpr 1.00mg +25 ing a : 3 30-cpr 50 ing : È i : È ; 

ATENOLOLO DOC II P2 ATENOLOLO SAND. III P2 
14 cpr 100 mg; n 56:cpr:50 mg 

ATENOLOLO DOC II P2 ATENOLOLO SAND. II P2 
42:cpr 100mg % 60:cpr 50.mg 

ATENOLOLO EG II P2 ATENOLOLO SAND. II P2 
20:cpr 50.mg %, 90.cpr.50.img 

ATENOLOLO EG II P2 ATENOLOLO SAND. Ill P2 
50 epr 50 mg > 100 epr 50.mg 

ATENOLOLO EG II P2 ATENOLOLO SAND. III P2 
100:cpr 50 mg i i 300 cpr 50 mg 

ATENOLOLO EG II P2 ATENOLOLO SAND. III P2 

na: CAN Roi: in 

ATENOLOLO EG II P2 ATENOLOLO SAND. III P2 
50 cpr 100.mg > : j : 20:cpr.100 mg 
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saspxinal:250mcg 


BECLOFAX 50 
sospxinal:50meg: 


3 fiale IMEV:4 mg 2ml 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 
ATENOLOLO SAND. BECLOJET I )S9 
21:cpr 100 img spray 200d 5Umeg:c/er 
ATENOLOLO SAND. BECLOJET Il S9 
28:cpr 1.00 ing. spray 200d 2 50mege/et 
ATENOLOLO SAND. beclometasone Il S9 
30.cpr:100. mg 
BECLOMETASONE LPB I S9 
ATENOLOLO SAND. spray 50mcg 
FI (00 CISTI IRE I |__| + LLl|\|\||,EEÉé|€éEEé EEE 
BECLOMETASONE LPB Il S9 
ATENOLOLO SAND. spray 250me 7 
60 cpr: 100.mg. 
BECLOMETASONE NOR Il Ss9 
ATENOLOLO SAND. 250mea 200d Ri 
98 .cpr-1.00 mg. 
BECLOMETASONE NOR Il S9 
ATENOLOLO SAND. 50meg:200d i 
100. 100. 
Sara BECLONEB Il s9 
ATENOLOLO SAND. diet :10f.1/d:2iml 004%"; 
300 100 
Spr ‘no ina BECLONEB Il s9 
ATENOLOLO SAND. aer 201 1d°0,8mg/zmi 
500. 100 
PEA BECOLEX Il s9 
ATENOLOLO SAND. 10 clismiSimg 60mI 
42 100 
A BECOLEX Il s9 
ATENOLOLO TEVA 10icpr 5 mg rilascio prolungato 
50.cpr:100m 
PI BECOÎEX Il S9 
ATENOLOLO UNION 30:€pr5 mgrilascio prolungato: .:: ; ; ; 
50 100 
CESSERRRA BECÒTIDE Il s9 
ATERMIN "50.meg soluzione pressurizzata per inalazione’ facone da 200 
14 cpr 100 mg erogazioni 
ATIMOS BECOTIDE Il S9 
paolvxinal12mcg:60d "250: meg soluzione pressurizzata: per inalazione: flacone da:200 
erogazioni 
ATIMOS 
7 BECOTIDE A Il S9 
pelwxinal 12mcg:100d 
flacone: 200meg/mi:sosp da nebulizzare con. contagocce 
ATIMOS 
dati BEMEDREX II S9 
solxinal meg 100d 
easyhaler:inal:200mog 
ATIMOS 
n BEMEDREX I S9 
solxinal.6meg 120d 
I easyhaler 100mceg 200d 
ATIMOS CT 
È vr BEMEDREX Il S9 
soluzinal:100 dosi 12 meg 
easyhaler.100mcg c/co 
ATIMOS 
; BEMEDREX Il S9 
solxinal12meg:1:20d 
easyhaler: 100mceg2x200 
ATINORM 
niui BEMEDREX Il S9 
30:cpr div 100: mg + 2,5 mg. 
easyhialer400meg 100d 
AVODART 
BEMEDREX Il S9 
30.cps.0,5 mg 
easyhaler 400meg c/cò. 
AVODART 
BEMEDREX I S9 
90:cps.0,5 mg 
easyhaler 400még2x100 
AZOPT 
BEMEDREX Il SS 
col:5.mi.10-mg/mba 
——_—-——--—<—4/A easyhaler:200mceg2x200 
AZOPT 
e BEMEDREX Il S9 
coll10mi-10mg/mi 
easyhaler 200mceg 200d 
bambuterolo sl 
bendroflumetiazide | S5 
BECLOFAX 100 
a BENTELAN Il S9 
sospxinal:1 00mcg 
in (ii i 10.cpreff0.5mg 
BECLO FAX 250 
BENTELAN Il S9 


DIE 
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BENTELAN Il s9 BIOINSULIN 10/90 s2 
6:fiale:t.5-img2mI 5 caltucce:1;5mI 
BENTELAN R Il s9 BIOINSULIN 20/80 s2 

10 cpr eff. mg. 1 fiala 10 mi:100 UL/ ini 
benzfetamina Il S6 BIOINSULIN 20/80 S2 
5. cartucce: 1,5.mI 
benziipiperazina II S6 
BIOINSULIN 30/70 s2 
penzotiazide / 8 1 fiala 10mi 100 Ui/mi 
BETAADALAT IH P2 BIOINSULIN 30/70 s2 
28cps 5 cartucce: 1,5.m 
BETADES Il P2 BIOINSULIN 30/70 s2 
40 cpr 80 mg 5 cartucce.300-UI.3.mil 
BETAMETASONE FAR.MI Il s9 BIOINSULIN 30/70 JET s2 
3.fiale-4 ma:t.ml 5: penfil 3mi 
BETOPTIC Il P2 BIOINSULIN 40/60 s2 
coll 5 ml:0,5% 1 fiala 10m1:100 Ul fim 
BETOPTIC Il P2 BIOINSULIN 40/60 s2 
li col10ml 0; CE Ipo pp fair RTAS DOACAI CRI E cartucce:1,5.ml 
BETOPTIC Ill P2 BIOINSULIN/50/50 s2 
3. monod coll 5mi 0,5% 1 fiala 0 Ab i00 iI mi 
BETOPTIC S Ill P2 BIOINSÙLINbI s2 
coll 5.iml.0,25% Utiala V0-mi 100.01 / mi 
BETOPTIC S Ill P2 BIOINSWULIN I s2 
50 moanod'coll'0,25mI 5 cartucce 1,5 ml 
BICONCOR Il P2 BIOINSULIN I s2 
14:cprriv:5: mg +-12,5:mg 5 cartucce :300-UF3mI 
BICONCOR Il P2 BIOINSULIN I JET s2 
28:cprriv:5.mg+:12:5 mg 5 penfill 3ml 
BICONCOR Il P2 BIOINSULIN L s2 
14:cprriv:10 mg+25 mg 1 fiala 10 ml :100 VI fim 
BICONCOR INP2 BIOINSULIN R 82 
28 cpr riv.10 mg +25 ing 1: fiala 10,ml:100 UI/imi 
BIDICLIN Il s9 BIOINSULIN R s2 
10 clismi:3img. 60m 5 cartuctce:t,5.mI 
BIDICLIN II s9 BIOINSULIN R s2 
10/cpr.5.mg.rilascio prolungato 5 caltuece:300:UL3 al 
BIDICLIN Il $9 BIOINSULIN R JET $2 
30/cpr5 mg rilascio prolungato 5 penfill ‘ld 3mI 
BIFRIZIDE I 85 BIOINSULIN U S2 
2 RI ig merizomo — ge Ni. 1 fiala 10m 100 Ul /ini 
BIFRIZIDE I S5 bitolterolo S3 
28 cpr riv 30 mg + 12,5 
ing 5 BLOCADREN Ill P2 
BIFRIZIDE I S5 49 epr10m9 
30.cprriv:30mgt12,5 mg BLOCADREN Ill P2 
BIFRIZIDE I S5 59epr-10mg 
50 cpr riv.30 mgi42,5umg BLOPRESID S5 
BIFRIZIDE I S5 1 sprSmat 125.19 
56rcprriv30 mg+12,5 mg BLOPRESID S5 
BIFRIZIDE I S5 14:cpr 8 mg:+:12,5 mg 
100 cpr.-riv.30. mg+12,5 mg BLOPRESID S5 
BIFRIZIDE ESS ____f@@epromgrizomg 00/00/00 0: 
90 cpririv 30.mg+12.;5 mg BLOPRESID Ss 
BICINSULIN 10/90 I s2 —___P@epramgtlasmg 0/00 i Di 
T fiala 10 ml 100U1/ ml BLOPRESID S5 


50:cpr.8 mg:+:12,5.mg 
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BLOPRESID I S5 BRONCODIL T )S1 
56 cpr8 mgt 12.5:mg 30:cpr.10:meg 

BLOPRESID I S5 BRONCODIL | Sa 
98 :cpr8 mg +. 12.5img scit:200 mt 0.2mg 

BLOPRESID I S5 BRONCOTURBINAL Il S9 
96.cpr.8 mg: 12,5.Mg aeros:200er:50. 

BLOPRESID I S5 BRONCOVALEAS S3 
100:cpr:8 mg +:12,5 mg scir: 120 mi 

BLOPRESID I S5 BRONCOVALEAS SI 
300 :cpr.8.mg:+:12,5 mg 200 erog aerosol 

BLOPRESID I S5 BRONCOVALEAS S3 
7.€pr:16.mg +. 12,5 mg soluz nebul 1 5.mt:500 ng/100.17l 

BLOPRESID I S5 BRONCOVALEAS s3 
14cpr 16 mg + 12,5 mg 25 épi2 mg 

BLOPRESID I SS BRONCOVALEAS S3 
20:cpr.16mg:+:1:2,5 mg sospiinal:200:erog: 100. imeg: 

BLOPRESID I S5 BUDESONIDE Il S9 
28.cpr.16.mg.+.12,5 mg 1 cart; 50-dosi 400 meg 

BLOPRESID I S5 BUDESONIDE Il S9 
50:cpr16mg+125 my 1 cart..100%dosi 400 meg 

BLOPRESID I S5 BUDESONIDE Il S9 
56-cpr:16mg:+:1:2;5 mg 2catt. 1100 dosi 400 meg 

BLOPRESID I S5 BUWUDESONIDE Il S9 
98.cpr 16 mg + 12,5 mg inal. + cart. 100 dosi 400 meg 

BLOPRESID I S5 BUDESONIDE Il S9 
100:cpr16.mg+:12:5 mq inal. + 2:cart. 100/dosi 400meg 

BLOPRESID I S5 BUDESONIDE Il S9 
300 «pr 16 mg +:12.5 ing 10cart:50 dosì 

bolasterone I SI BUDESONIDE Il S9 

10.cart; 100 dosi 

boldenone L Si 
_ BUDESONIDE Il S9 

Polgione DAI inal. + cart. 50. dosi 400. meg 

BOREAX IS BUDESONIDE VIAT. Il s9 
polvxinal 60erbg:12meg ric 1cart2;18 

BOREAX I S3 BUDESONIDE VIAT. Il s9 
polixinal:100erog-12meg rie 2cart2:18 

BOREAX IS BUDESONIDE VIAT. Il 9 
selxiral':100erog 6ineg: ric 1 carti 00d 

BOREAX I S3 BUDESONIDE VIATRIS Il 9 

Lc SObdinat 120er0g: mcg! 1 RE 106 dosi 200 meg polvinal” 

BOREAX I S3 BUDESONIDE VIATRIS Il s9 
salxinal.100erog:12mcg Tcart 2.189 

BOREAX I 3 BUDESONIDE VIATRIS Il s9 
solxinal 120erog:12mceg:/, 2cart 2,189 

BREVA I S3 BUDIAIR I s9 
200 efog aerosol inal 2004 200meg 

BREVA I $3 BUDIAIR Il S9 
soluz'os f nebul T5ini inal 2004 200meg jet 

BREVIBLOC II P2 BUDOSAN Il S9 
© Fiale: iràfus 100 mg 10: ml 90:cpsigastrores 3 mg 

BREVIBLOC II P2 BUDOSAN Il S9 
1.fizicone infus 250 ml 10 mg/ml Mr sd... 

BRICANYL I $3 BUDOSAN Il s9 
990 63 polv.inal 10.cpsgastrores3 mg 

bromantan Il  S6 
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BUDOSAN Il s9 CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 85 
DO cps gastrores:3 mq 10:cpr.50:mg + 25 mg i 
BUDOSAN Il s9 CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE S5 

120 cps gastrores3 mg 12cpr.50:mg+ 25 mg 
BUGASUN Il s9 CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 85 

50.cps.3 mg.rilascio modificato 20.epr.50.img:+.25 mg ARIE 
BUGASUN Il S9 CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE S5 

100:cps 3 mg rilascio modificato 28:cpr 50mg +25 mg 
bunololo Il P2 CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE $5 
BURINEX I S5 APICI Oni DI 

5 fiale IM EV 0,5 ima 2:iml CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE S5 

60/cpr50.my + 25 ) 

BURINEX I S5 SRERi 

30.cps 0.50 mq CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE S5 
BURINEX I S5 ic 

Ops mg: CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE S5 
butizide I S5 100 epr 30 mg +8.100, 

CAPTOPRIL + IDROGLOROTIAZIDE (RATIOPHARM}) S5 

butorfanolo Il S7 12 cpr 50mg +25 ng 
calusterone I SI CARAVEL Ill P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I 85 28: cn Sera 

28:cpr50:mg +25 mg CARAVEL II P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 FQLP925 ma 
| BplepeS0 ig big CARDIAZOL PARACODINA Il 86 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I 85 gitos 10 mi 

56cpr 50 mg +25 mg CARDICOR III P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I 85 28 cpr riv 1.25 mg 

60 cpr 50 mg+25 mg CARDICOR III P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I 85 20 epr riv 1,25 mg 

84-cpà 50 mg +25 mg CARDICOR III P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 30 epr riv 1,25 mg 

90:cpr:50.mg:+:25 mg CARDICOR Il P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE V 85 5Q:eprmv:1:25 Mg 

100.cpr: 50-mg +25 ing CARDICOR II PZ 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 ____Seepraivt,29 Miglio i. Pisi ii e ii io ie iii mu 

112:cpr50mg +25 mg CARDICOR III P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 50'eprriv:1,25 mg 

120 cpr.50.mg +25 mg CARDICOR III P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I 85 SO eprrte. 1,23 mg 

168 cpr 50. mg +25 mg CARDICOR III P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I $5 100. epr ra: di: 73 9 

180-cpr.50.mg +25 mq CARDICOR III P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I 85 20 cpr riv.2.5 mg 

12 cpr 50 mg +25 mg > CARDICOR Ill P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTÌAZIDE I 85 SERERrTv:d. NE 

20.cpi:50:mg.+:25mg CARDICOR II P2 
CAPTOPRIL + IDROCCOROTIAZIDE I $5  FISRPEVZO MIR 

28:cpr:50 mg'+,25 mg . CARDICOR Ill P2 
CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 SQIERrAv:5 ma 

30:cpr 50 mgs.25.mg CARDICOR III P2 
CAPTOPRIL*.IPROCLOROTIAZIDE I S5 56:cpi tiv :2,5 Mg 

50/chr.50 mg +25 mg CARDICOR II P2 
CAPTOPRÌL + IDROCLOROTIAZIDE ISS i LE CR a QI 

60. cpi 50 Mg +25 mg CARDICOR Il P2 
CAPTÒPRIL + IDROCLOROTIAZIDE I S5 90.Cpr-tiv 2,5 1g: 


100 cpr.50 mg +25 mg 
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CARDICOR I P2 CARDICOR UT )P2 
100:cprFiv:2,5 mg. 30:cpi riv:110 mg 
CARDICOR | P2 CARDICOR III P2 
20:cprriv3.75 img 50:cpr.riv:10mg 
CARDICOR I P2 CARDICOR Il P2 
<2B:cprriv:3,75 mg 56:cprriv.1:0.mg 
CARDICOR I P2 CARDICOR II P2 
s0:cprriv:3,75 mg 6Q:cprriv:1.0 mg 
CARDICOR | P2 CARDICOR II PZ 
50 cpr.riv:3;75 mq 90:cpr.riv:10:mg 
CARDICOR I P2 CARDICOR II P2 
56.cprriv:3,75.mq 100 cpr riv..10.mg 
CARDICOR | P2 CARDIOSTENOL I S7 
60:cprriv3,75.mg 8 fiale IM tm 
CARDICOR | P2 CAREFLU II S9 
90:cprriv:3;75 mg soluz nebul 30-mL0;1%- 
CARDICOR | P2 CAREFLU Il S9 
100.cpr.riv.3,75 mg AD' soluz mebul 15 fiale.2 mg 2.ml 
CARDICOR | P2 CAREFLU Il S9 
20 :cprriv.5.mg bbsal.febùl15f 2ml 
CARDICOR | P2 carfedon Il S6 
28 vb 
PAR CARIDÒL Il P2 
CARDICOR I P2 la pr 6,25 .mg i 
Fiol IV5 
TERREI cARÌDOL Il P2 
CARDICOR I P2 38 cpr 6,25 Mg 
50:cpr.riv:5 im 
n a CARIDOL Il P2 
CARDICOR I P2 30.cpr 6,25 my 
56.cpiriv5 img 
CARIDOL II P2 
CARDICOR I P2 50/epr 6,25 mg 
60cpr.riv.:5 m 
Privo ra CARIDOL Il P2 
CARDICOR I P2 566pr6,25 ing 
9Qeprrivbimg:: 
> a CARIDOL I P2 
CARDICOR I P2 60:cpr.6,25 mg 
100:cpr.riv:5 mg 
==“ =” © an CARIDOL II PZ 
CARDICOR I P2 100 cpr 6,25 mg 
20cpiriv:7,5 mg. 
CARIDOL II P2 
CARDICOR I P2 250 cpr 6,25 mg 
28 iv7;5 
SprTy omo CARIDOL Il pe 
CARDICOR I P2 14 cpr.6,25 mg 
3o'cprv img RA o 
CARIDOL II P2 
CARDICOR | P2 20cprFL'625 mg 
50.cprriv:7,5 mi 
ci - CARIDOL Il p2 
CARDICOR | P2 30cpr 6,25 mg 
56:cpr.riv:7,5.mg: 
CARIDOL III P2 
CARDICOR | P2 50'cpr6,25 mg 
60 Iv, 
e LEI A III EI i CARIDOL Mn p2 
CARDICOR I P2 56.cpr.6,25 mg 
90 epr riv 7,5 mg 
CARIDOL II P2 
CARDICOR I P2 60cpr'6,25 ivig 
100:cpritiv 7,5. mg 
CARIDOL II P2 
CARDICOR I P2 160 cpi 6,25 mg 
Ca RR E PO Rf fMljl EO/II/NVo>.SLLJ!II sh 
ARTS e i LI CARIDOL Il P2 
CARDICOR I P2 250 cpr 6,25 mg 
Tore dd IEEE, JE J/E@0Ò0Òe; ])]eeSsSsNN sg 
È li CARIDOL Il P2 
14:cpr.25:.mg 
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CARIDOL I P2 CARVEDILOLO UI )P2 
28 :cpi 25 mg 28:cpr.6,25 mg 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO III P2 
30:cpr 25 mg 30:cpr.25Mg 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO III P2 
DO. cpr:25.Mg 10:cpr.6 25 mg 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO III P2 
56cpr25 mg 10:cpr 3,125M 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO II P2 
60 cpr:25.mq 14:cpr:3,125:mg 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO I P2 
100.cpr: 25 img. 28:cpi 3,125 ing 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO Il P2 
250: cpr 25 mg 30 cpr3,125 mg 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO II P2 
14-cpr:25-mg 50.cpr-3,1.25 mg. 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO III P2 
28.cpr.25.mg 56.cpr 3,125 mg 

CARIDOL | P2 CARVEDILOLO II P2 
30:cpr FE25 mg 98 cpr.3 125 ng 

CARIDOL | P2 CARVEDILOLO II P2 
50 cpr:25:mg 100'cpr 3;125M 

CARIDOL | P2 CARVEDILOLO II P2 
56 cpr25.mg 14 cpr 6,25 img 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO Il P2 
60:cpr:25 mg 28:cpr6 25 mg 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO III P2 
100 cpr 25 mg 30.cpr6,25 mg 

CARIDOL I P2 CARVEDILOLO III P2 
250 cpr 25 mq 50:cpr 6,25 mg 

CARMIAN | SS5 CARVEDILOLO III P2 
30:cpr:100mg +25.mg 56 cpr 6,25 mg 

CARTEOL I P2 CARVEDILOLO I PZ 

— i ORE ROS — Sea O O È 

CARTEOL I P2 CARVEDILOLO III P2 
©ol:5 mi: 2% 100 epr 6,25. Mg 

CARTEOL I P2 CARVEDILOLO III P2 
30 monod-coll:0,5'm 1% 10 cpr:12,5 mg 

CARTEOL | P2 CARVEDILOLO III P2 
30moned'coll' 0,8 ml 2% 14 cpr.12,5 mg 

CARVEDIL. HEXAL I P2 CARVEDILOLO III P2 
50:cpr 3.125 mg: 28:cpr:12.5 mg 

CARVEDILOLO | P2 CARVEDILOLO II P2 
£8:cpr.6,25.mg. 30:cpr.:12;5 mg 

CARVEDILOLO | P2 CARVEDILOLO II P2 
30:cpr.25.mg 50.epr.12,5 mg 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO Ill P2 
38 epr 6,25 mg 56 epr.125 mg 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
30: cpr25 mo 98'cpr:12;5 mg 

CARVEDILOLO | P2 CARVEDILOLO III P2 

ni. afrmnesinà i it....... 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
:30cpr:25 mg 10.cpr.25.ing 


— 219 — 


1-3-2007 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 

CARVEDILOLO III P2 CARVEDILOLO UI )P2 
14 cpr 25 mg 50:cpr:12,5 

CARVEDILOLO III P2 CARVEDILOLO III P2 
28:cpr 25 Mg 56cpr:125 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 
30.cpr:25.Mg 98:cpr.12,;5 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 
50:cpr25 mg 100 cpr 12,5M 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO II P2 
56 cpr:25.mq 10:cpr.25 mg 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO I P2 
98.cpr-25mg 14:cpr.25 mg 

CARVEDILOLO III P2 CARVEDILOLO Il P2 
100: cpr 25 mg 28 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO III P2 CARVEDILOLO II P2 
10 cpr3;125 30:cpr:25 mg. 

CARVEDILOLO III P2 CARVEDILOLO III P2 
14 cpr.3,125 50.cpr:25 mg. 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO II P2 
28 cpr 3,125 56/cpr25 înq 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO II P2 
30 cpr3,125 98.cpr:25 mg 

CARVEDILOLO III P2 CARVEDILOLO III P2 
DO cpr:3:125 100 cpr 25 img 

CARVEDILOLO HI P2 CARVEDILOLO Il P2 
56 cpr 3.125 28:cpr:3.125 mg 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 
98 cpr 3,125 30.cpr3,125 mg 

CARVEDILOLO III P2 CARVEDILOLO III P2 
100 .cpr:3,125 50.cpr 3,125 mq 

CARVEDILOLO Ill SP2 CARVEDILOLO III P2 
10 cpr 6:25 190 cpr 3;125M 

CARVEDILOLO III P2 CARVEDILOLO I PZ 

ne eq PRES EER DEIR E Da 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 
28:cpr:6,25M 100 epr 3;125M 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 
30 cpr 6,25 14 cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 
50 cpr 6,25 28 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 
56 cpr 6,25 30:cpr:6,25 mg 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO II P2 
98 pro, z5 50:cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO II P2 
100-cpr.6,25 56.epr.625 mg 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO Ill P2 
10epr125 100 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 
14 ©prtz:5 50:cpr625 mg 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 

_ QENSs i... i... 

CARVEDILOLO II P2 CARVEDILOLO III P2 
+30 cpr.12,5 14:€pr.12;5 ng 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO UI )P2 
28 :cpî12;5.mg: © 10:cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
30:cpr12:5mg 14cpr:6,25 ing 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
50. cpr.12,5 mg 28:cpr.6,25 mg A 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
56cpr12,5 mg 30:cpr6,25 mg 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO II P2 
100:cpr:12,5 mg 50:cpr:6,25 mg 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO I P2 
50.cpr-12;5.mig 56:cpr 6,25 mg ) 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO Il P2 
100: cpr 12;5 ing 98cpr625 ing 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO II P2 
14-cpr:25-mg 100 cpr 6,25 mg; 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
28 .cpr.25.mg 10.cpr.6,25M. 

CARVEDILOLO | P2 CARVEDILOLO II P2 
30: cpr 25 mg 14'cpr.6.25M 

CARVEDILOLO | P2 CARVEDILOLO II P2 
50 cpr:25.mg 28.€pr6,25M 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
56 cpr25mg 30 cpr 6.25M 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO Il P2 
100:cpr'25.mg 50'cpr 6,25M 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
50 cpi 25 mg 56 cpr 6,25M 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
100:cpr 25 mq 98:cpr 6,25M 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
30:cpr:3:1:25 mg: 190 cpr 6:23 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO I PZ 

di SAPERI MG Li pia ni STARE RAG e RE IA EE CAI feel 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
28'cpi6,25 mg: 14:cpr25 mg 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
30.cpr:6,25 mq 28 cpr 25 mq 

CARVEDILOLO | P2 CARVEDILOLO III P2 
56:cpr 6,25 ing 30-cpr25ing : È i : È ; 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
100. cpr:6,25 mg. 50:cpr:25 mg 

CARVEDILOLO | P2 CARVEDILOLO II P2 
£8:cpr:12;5.mg. 56.cpr.25.mg 

CARVEDILOLO | P2 CARVEDILOLO II P2 
30:cpr.12,5.mg 90.epr25.img 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO Ill P2 
100:epr-12.5 mg 100 epr 25 mq 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
28cpr:25:mg 10:cpr25 mg 

CARVEDILOLO | P2 CARVEDILOLO III P2 

i (Ei _ {Medole (fia 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO III P2 
«1.00:cpr.25 img 28 :cprz25 mg 
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CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO DOC UI )P2 
30 cpr 25 mg 30:cpi z5img 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
50 cpr 25 mg 5 cpr 6.25 mq 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
50 cprzo. mg 10:cpr.6 25 mg 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
98 cpr 25 mg 14:cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO I P2 CARVEDILOLO EG II P2 
100:cpr:25M 20:cpr.6,25 mg: 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG I P2 
10.cpr:6,25.mig 28:cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG Il P2 
14:cpr 6,25 mg 30.cpr6,25 ing 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG II P2 
28:cpr.6,25-mg 40:cpr 6,25 mg. 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
30:cpr.6,25.ing 50.cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW | P2 CARVEDILOLO EG II P2 
50.cpr.6,25 mg 56cpr6.25mg 

CARVEDILOLO ARROW | P2 CARVEDILOLO EG II P2 
56 cpr 6,25 mg 60.cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
100.cpr.6,25 mg 90 cpr6é.25 mg 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG Il P2 
10:cpr12:5'mg 98cpr 625 mg 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
14cpr 125 mg 100 cpr 6,25 ing 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
28 cpr.12,5 mg 120 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
30:cpr12;5:mg:: 150 cpr 6;23.mg 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG I PZ 

sid SARETE SMB i Ra Li phi ni RE SR ME i i Re A OE CAI feel 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
56cpr.12,5 mg: 250 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
100:cpr:12,5 mg 300 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO ARROW | P2 CARVEDILOLO EG III P2 
10:cpr25'mg 400 cpr 6;25 mg 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
14 cpr 25 mg 500 cpr 6;25-mg 

CARVEDILOLO ARROW | P2 CARVEDILOLO EG II P2 
28 :cpr25mg 1000 cpr 6,25:mg 

CARVEDILOLO ARROW" | P2 CARVEDILOLO EG II P2 
30:cpr.25.mg 5 cpr.25 mg: 

CARVEDILOLO ARROW I P2 CARVEDILOLO EG Ill P2 
50 epr 25 mg 7 epr 25 mg 

CARVEDILOLOARROW I P2 CARVEDILOLO EG III P2 
56rpr:25:mg 10:cpi:25:mg 

CARVEDILOLO ARROW | P2 CARVEDILOLO EG III P2 

gal (gr Md 

CARVEDILOLO DOC I P2 CARVEDILOLO EG III P2 


«28 cpr 6:25 mg è 


20.cpr25. mg 


— 222 — 


1-3-2007 
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CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEX. UI )P2 
28 :cpi25mg 98'cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEX. III P2 
30:cpr 25 mg 50:cpr:12;5m 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEX. III P2 
3&:Cpr:25.Mg 968:cpr-12,5 mg. 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
40:cpr 25 mg 14:cpr3,125mg 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
50 cpr:25.mg 20:cpr.3,1.25:mg 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL I P2 
56.cpr-25mg 28:cpi 3,125 ing 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL Il P2 
60cpr 25 mg 30.cpr3,125 mq 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
90:cpr:25:mg 50.cpr-3,1.25 mg. 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
98.cpr.25.mg 56.cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
100:cpr.25 mg 60cpr.3,125;img 

CARVEDILOLO EG | P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
150 .cpr:25 mg 98.cpr 3,125 mq 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
200.€pr.25 mg 100 epr 3,1:25.mg 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL Il P2 
250 cpr 25 mg 28:cpr 3.125 mg 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
300 cpr 25 mg 30.cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
400 cpr 25 mq 60:cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
500:cpr.25mg 190 cpr 3;125:mg 

CARVEDILOLO EG I P2 CARVEDILOLO HEXAL I PZ 

Ron. VO00 MESSO Dili i Die ig dl SPOSE RESINA E SOI 

CARVEDILOLO EPIF I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
28'cpi6,25 mg: 500 épr3;125 img 

CARVEDILOLO EPIF I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
30:cpr25 mg 14 cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX | P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
28:cpr 50 mg 20-cpr 6,25 mg ; 

CARVEDILOLO HEX I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
30 cpr 50 mg 28:cprdiv 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX | P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
60:cpr50mg 30:cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX | P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
100:cpr.50mg 50.epr.625 mg 

CARVEDILOLO HEX I P2 CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
250 epr50mg 56 cpr.6.25 mq 

CARVEDILOLO*HEX I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
500 cpr's0 mg 60:cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEX. | P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 

n. Dl i it....... 

CARVEDILOLO HEX. I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 


50'cpr 6:25 mg è 


100 cpr 6,25 ing : 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL UI )P2 
28 cpr 6,25 mg © 56‘cpr 25.ing 

CARVEDILOLO HEXAL | P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
30':cpr:6.25.mg 60cpr.2z5:img 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
60.cpr:6,25. mg 98:cpr25.mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
100:cpr:6,25 mg 98:cpr25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL HI P2 
250 cpr.6,25 mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
500 -«pr.6;25 img 28:cpr 25.ingy 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
14:cpr 12,5. mg 30 .cprz25img 

CARVEDILOLO HEXAL li PZ CARVEDILOLO HEXAL II PZ 
20:cpr:1:2;5:mg 60:cpr:25-mg 

CARVEDILOLO HEXAL l P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
28.cpr.12,5.mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
30:cpr.12,5.mg 250 cpr 2504 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
50 -cpr:12;5:ing 500’cpr 25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
56.cpr:12;5 mg 14 cpr 50.mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
60:cpr 12.5 mg 20'cpr 50:mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
98cpr12;5 mg 28cpr 50 mg 

CARVEDILOLO HEXAL | P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
100:cpr 12,5 mg 30:cpr 50.mg 

CARVEDILOLO HEXAL I SP2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
28:cpr12:5mg:: 50:cpr50.mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL II PZ 

ed SORE Te SMB ER Li phi ni RE SOG e E RI IA IENE CAIO feel 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL II P2 
60/cpr:12,5mg:: 56:cpr 50my 

CARVEDILOLO HEXAL | P2 CARVEDILOLO HEXAL III PZ 
100:cpr:12,5 mg 60-cpr50.mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
250 cpr 12/5 ing 98.cpr 50 ing i 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL III P2 
500:cpr:12:5 mg: 98:cpr50-mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO HEXAL I P2 
14cpr-25mg 100 cpr 50.mg 

CARVEDILOLO HEXAL | P2 CARVEDILOLO M.G. II P2 
20:cpr25.mg 10:cpr-3,1.25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO M.G III P2 
38 epr 25 mg 14 epr3125 mg 

CARVEDILOLO*HEXAL I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
30:cpr:div: 25mg: 28'cpr 3,125: mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 

si eni e i....... 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 


:DO Cpr.25.Mmg 


50cpr3.125 ing. 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. UI )P2 
56 cpr 3,125 mg: 14.€pr.12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
98:cpr:3.125 mg 28:cpr.12;5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
100 .cpr:3;125m 30:cpr-12,5 mg. 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
10:cpr:3,125 mg GQ:cpr:12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. II P2 
14 cpr.:3,125 mg 56:cpr:12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. I P2 
28.cpr:3,1.25 img 98:cpr.:12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. Il P2 
50:cpr 3,125 mg 100 épr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. II P2 
56:cpr:3;125 img 10:cpr-12;5 mg. 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.Gì III P2 
98.cpr.3,1.25 mg 14.cpr.12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. | P2 CARVEDILOLO M.G. II P2 
100:cpr3;125m 28 cpr.12, mg 

CARVEDILOLO M.G. | P2 CARVEDILOLO M.G. II P2 
10 cpr 6,25 mg 30.cpr:12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
14.cpr:6,25 mg 50 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. Il P2 
28:cpr6.25f1 5Gicpr:12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
30/cpr 6,25 mg 98:cpr.12,5 ing 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
50 cpr.6.25 mg 100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
56pr.6.25.mg 10:cpr25.img 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. I PZ 

cdi dr e E e ni TRE ROGO E E RI A E CEI pena 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G III P2 
9Bicpr6,25 mg: 28:cpr25 mg 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
10:cpr:6,25 mq 1 flacone 30‘cpr.25 mg 

CARVEDILOLO M.G. | P2 CARVEDILOLO MG. III P2 
145cpr.6,25 mg 50'cpr 25'ing 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
28 cpr riv 6,25 .mq 56:cpr25 mg 

CARVEDILOLO M.G. | P2 CARVEDILOLO M.G. II P2 
30:cpr:6,25.mg. 98:cpr.z25:mg 

CARVEDILOLO M.G. | P2 CARVEDILOLO M.G. II P2 
50cpr.6,25.mg 100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO MG. I P2 CARVEDILOLO M.G Ill P2 
56 cpr 6,25 mg 10:cpr:25 mg 

CARVEDILOLOM:G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 
98Bcpr:6;25' mg 14:cpi25:mg 

CARVEDILOLO M.G. | P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 

spal (mesi i Sberl 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO M.G. III P2 


«10°cpr 12:5.mg > 


30:cprriv:25 mg. 
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CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO RAT. UI )P2 
50 cp 25 mg flacone 30: cpr 25.img 

CARVEDILOLO M.G. | P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
56cpr25 mg flacone 56:cpi 25img 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
98.cpr.25.img flacone: 60: cpr 25.img: 

CARVEDILOLO M.G. I P2 CARVEDILOLO RAT. III P2 
100:<pr:25mg flacone: 100:cpr 25.mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO RAT. HI P2 
14 cpr.6,25:mg flacone 250:cpr 25.mg. 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO S.G. II P2 
28 .cpr-div:6;25 mig 28:cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO S.G. III P2 
30:cpr 6,25 mg 30 .cprz25img 

CARVEDILOLO RAT. li PZ CARVEDILOLO SAN II PZ 
56:cpr.6,25-mg 100 cpr 6:25 mg 

CARVEDILOLO RAT. l P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
60 .cpr.6,25.ing 14.cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
100: cpr.6,25 mg 28 cpr.6, 25mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
250 cpr 6;25 mg 30.cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
14 cpr 25.mg 32 cpr 6,25 img 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
28:cpr:25 mg 50'cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
30 cpi div 25 mg 56 cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. | P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
56 cpr 25 mg 60:cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I SP2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
60:cprz3mg 98:cpr 6.25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. II PZ 

csi T00:SBE SS IMG Lio Li pia ni ___STRERE SR E RE A UE CAI fees 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND II P2 
250 epr 25mg:: 120 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. | P2 CARVEDILOLO SAND. III PZ 
flacone:14 cpr. 6,25 mg 250 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone:28 cpr: 6,25 ing 10.cpr 6,25 mg . 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
flacone:30 cpr (6,25 mg 7 cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. I P2 
flacone:56.cpr 6,25 mg 2.cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. | P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
flacone: 60 cpr 6,25img 10.cpr.625 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND III P2 
flacone:100:cpr 635 mg 14 epr.6,25 mg 

CARVEDILOLORAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
Nacone'250:tpr. 6:25 mg 28'cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 

cedri Recohp 14 epr25mg —__SQErStS me ie 

CARVEDILOLO RAT. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 


flacone: 28 cpr:25 Mg 


32 cpr.6,25 mg 
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CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. UI )P2 
DO cpr 6,25 mg: © 50:cpr 25:img 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 

56:cpr6.25.mg 56:cpr.25mMg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
60.cpr:6,25. mg 60:cpr25.mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. III P2 
9B:cpr: 6,25 mg 98:cpr25 mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
100:cpr.6,25 mq 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. I P2 
120.€pr:6,25 img 120 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
250: cpr 6,25 img 250 <pr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVIPRESS II P2 
7 cpr.25mg 30:cpr-div 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVIPRESS III P2 
10:cpr.25.mg 15 cpr div 50 ng 
CARVEDILOLO SAND. | P2 CARVIPRESS II P2 
14 cpr 25 mg 28'cpr.div 3125 mg 
CARVEDILOLO SAND. | P2 CARVIPRESS1 2,5 II P2 
28 cpr:25:mg 28.epr div 12,5.mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVIPRESS 12,5 III P2 
30.cpr:25:mg 56 cpr div 12,5.mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVIPRESS 25 Il P2 
32 cpr 25 mg 56'cpr div 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVIPRESS 6,25 III P2 
50/cpr25 mg 14:cpr div 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVIPRESS 6,25 III P2 
56 cpr 25 mg 28:cpr div 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 CARVIPRESS 6,25 III P2 
60:cpr25.mg 56:cpr div 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. I P2 catina II S6 
98:cpr.25.mg 
e Ea za la CELESTONE Il S9 
CARVEDILOLO SAND. I P2 10.cpr 0,5 mq 
100-epr25img:: 
CELESTONE Il S9 
CARVEDILOLO SAND. I P2 gttios 10 ml:0;5 mg/ml 
100:cpr25 
Sprea ma CELESTONE Il S9 
CARVEDILOLO SAND. I P2 5 fiale IMEV4 mg 7 ml 
120 cpr 25 mg I ì O; 
CELESTONE AR Il S9 
CARVEDILOLO SAND. I P2 10c0nf 1 mg 
250:cpr25 mg 
CELESTONE CRONODOSE Il S9 
CARVEDILOLO SAND. | P2 1 fiala IM ini 
7 cpr:25 mg 
CELESTONE CRONODOSE Il S9 
CARVEDILOLO SAND. | P2 3 fiale IM: mi 
10:cpr25 
di e EEE I i CETROTIDE | s2 
CARVEDILOLO SAND. | P2 1 fiala 0,25.mg.+.1 siringa selv... 
14epr:25.mg 
CETROTIDE | S2 
CARVEDILOLO*SAND. I P2 ? flaconcihi 0,25 mg + 7 sirinighe solv 
28cpr:25:mg 
CETROTIDE | S2 
CARVEDILOLO SAND. I PE 1 fiaconcino 3 mg + 1 siringa solv 
—g i. di. .\i CHARLYN I so 
CARVEDILOLO SAND. | P2 soluz nebul 15 fiale 2:mg 2 
32:cpr 25 mg: : j : __ ME I FR APRE RIE sE 
chinetazone ("vedi quinetazone') | SS 
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CIBADREX I S5 
14 cprriv:5 mg 6,25 mg 

CIBADREX I S5 
14 cpr riv10 mg+12.5 mg 

CIBADREX I S5 
14. cpr riv:20 mg :25 mg 

CIBADREX | 5 
28:cprriv:10,9+12,5 mg 

ciclazodone II S6 

CITIFLUX II S9 
bbineb:157:1mg/2ml 

CITIFLUX Il S9 
AD" soluzne bul 15 fiale 2:mg:2mI 

CITIFLUX Il S9 
soluznebul30.ml:0,1% 

CLENASMA I SI 
30'cpr 0,02 mg 

CLENASMA I SI 
scir:150ml 

CLENASMA I SI 
‘aerosol 28mI{200ihal] 

CLENIL II S9 
50meg sol press.xinal ; ; 

CLENIL Il S9 
‘250:mneg:saluzione pressurizzata: per-inalazione"1 flacone 200: 
erogazioni 

CLENIL Il S9 
"100 microgrammi polvere perinalazione”:inalatore pulvinal:100 
eregazioni 

CLENIL Il S9 
“200:micregrammi polvere perinalazioneinalatore pulvinal'100.: 
eregaziaoni £ 

CLENIL IV S9 
1400 micregrammi polvere per inalazione” inalatore: pulvihal 100 
erogazioni 

CLENIL Il S9 
"0,8: mg/2 inl'sospensione da nebulizzare” 20:flaconeni monodose 2:ml 

CLENIL COMP I S3 
sesp.inal. 200 erog 50 meg:+.1.00 meg 

CLENIL COMP I S3 
pol sod Z001+400me È 

CLENIL COMP I S3 
por: 80d:100+200me 

CLENIL COMP 
sospinebul’10 fiale:0,8mg+1,6mq2m 

CLENIL COMP I S3 
sosp.imal.200 erog. jet 250-meg:+ 100.meg 

CLENIL COMP I S3 
sosp inal'200 rog jet 50 mcg #1100 meg È ) ; 

CLENIL COMP. I S3 
20f2ml.0,8+4.6mg 

CLENIL COMPOSITUM II S9 
ao meg i:-100 meg sospensione pressurizzata perinalazione”:1 flacone 
200 erogazioni con'erogatore: standard 

CLENIL COMPOSITUM II S9 
“0,84figit 6g sospensione da nebulizzare"10:flatoni monbdose 2 
mi 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


CLENIL COMPOSITUM I )S9 


"250:megi+ 100 meg sospensione pressurizzata per inalazione”=t, 
flacone: 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore». 
jet , 


CLENIL COMPOSITUM I S9 


"50.meg +:100 meg sospensione -pressurizzata:per'imalazione!1 flacone 
200 erogazioni can-erogatare jet sei Ù 


CLENIL JET Il S9 
soluz inal:200.erog 250.meg è; 


CLENIL JET I S9 
aer:200er BOmeg. 

CLENILEXX Il S9 
sol press.inal 5Omeg 

CLENILEXX II S9 
soluz iInal:200:erog 100 meg: 

CLENILEXX Il S9 
sol'press.5Omegterog 3 

CLENILEXX Il S9 
soluz inal'200/erog 100 meg aùtohaler 

CLIPPER I S9 
10:clismi ing 60.mi sosp'rett 

CLIPPER II S9 
10 cpr.5 mgrilascio modificato 

CLIPPER II S9 
30 cpr5 mg rilascio: modificato: 

clobenzorex Il S6 

clobetasone Il S9 

CLOMID S4 
10:cpr.50:my 

clorotiazide S5 

CLORTANOL S5 
30:cpr:100 mg #25: mg 

clostebol SI 

COAPROVEL So 
28:cpr:150 mg .+.12,5mq 

COAPROVEL S5 
56:cpr 150 mg + 12,5 mg 

COAPROVEL S5 
98 :cpr-150 mg +12,5.mg 

COAPROVEL S5 
28:cpi 300 mg + 1:2,5:mg 

COAPROVEL S5 
56 .cpr.300 mg + 12,5 mg 

COAPROVEL S5 
98:cpr.300.mg + 12;5:mg 

cocaina Il S6 

CODEINOL Il S6 
os git.25miI 

CODEINOL Il S6 
os git:30mil 5 ° i i ° 

COLIFOAM II S9 
14-dosi:schiuma rettale: 20,8:g +14 :applic 

COLVER II P2 


28'cpr 6,25 my 
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COLVER III P2 CONGESCOR UI )P2 
30:cpi25mg 60'‘cprtiv:1,25 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR III P2 
14 cpr 80mg/12;5:mg 90:cpr.tiv:1,25 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR III P2 
28cpr.:80:mg.t:.1:2,5 mg 20:cpr riv:2,5 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR III P2 
14:cpr 160 mg/12;5 ‘mg 28:cprriv:2,5 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR II P2 
28 .cpr.1:60 mg +12:5 mg. 30::cpr.riv 2,5. mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR I P2 
56. cpr.160.mig/12;5 mg 50:cpr.riv:2,5 «mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR Il P2 
98: cpr.160.mg/12,5 img 56 cpr fiv:2,5 mg 

COMBISARTAN I SS CONGESCOR II P2 
280 -cpr:160 mg/12,5.mg 60.cprriv:2,5 mg, 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR III P2 
280.cpr.160.mg/-12,5.mg 90.cpr riv:2,5.img 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR II P2 
14 :cpr.160 mg/25.mg 100 cpr riv2;5 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR II P2 
28 cpr:160mg/25:mq 20.cprriv:3,75 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR III P2 
56 cpr. 160 mg/25 img 28 cprriv:3,75 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR Il P2 
98:cpr 160 mg/25img 30:cprriv:3,75 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR III P2 
98 cpr 160 mg/25 img 50/cprriv:3,75 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR III P2 
280 cpr 160 mg/25 mg 56.cpr riv.3,75 mg 

COMBISARTAN | SS5 CONGESCOR III P2 
280:cpr.-160.mg/25.mg 60:cprriv:3,75 mg 

COMBIVENT I 53 CONGESCOR I PZ 

e BFIOSSESIMIORIOAEO I e O i o RREPIA ESTE LE PESI PSE EDI 0) Sp EDILE si Di 

COMBIVENT I S3 CONGESCOR III P2 
aerosol 10m: 20012! 100 cpr riv3;75 mg 

COMBIVENT I S3 CONGESCOR III P2 
neb.20f:2,5ml-1d 20:cprriv:5 mq 

CONCOR II P2 CONGESCOR III P2 
28:cpr 10mg 28 -cpriv:5 mg 

CONCOR MITE II P2 CONGESCOR III P2 
28:cpr5.mg 30:cprriv:5.mg 

CONDIUREN I S5 CONGESCOR II P2 
14:cpr 20 mg+ 12,5 mg 50.cpr.riv:5.mg 

CONGESCOR II P2 CONGESCOR II P2 
20:cprriv:1,25 mq. 56.eprriv:5 mg 

CONGESCOR II P2 CONGESCOR Ill P2 
28 epr riv 1.25 mg 60 epr riv5 mg 

CONGESCOR II P2 CONGESCOR III P2 
30:cprriv.1;25 mg 9G'cpr riv:5 mg 

CONGESCOR II P2 CONGESCOR III P2 

I (E i i....... 

CONGESCOR II P2 CONGESCOR III P2 


56 cpr riv.1,25 mg 


20:cpr.riv:7,5 mg. 
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CONGESCOR III P2 CORIXIL S5 
28 :cpiriv:7.5 img: 98:cpr.160 mg/1:2,5mg 
CONGESCOR III P2 CORIXIL S5 
30:cprriv7.5mg: 280 {10x28} .cpr:160 mg/12;5 mg 

CONGESCOR II P2 CORIXIL S5 
DO.cprriv:7,5. Mg. 280 (20x14) cpr.160mg/12;5 mg: 

CONGESCOR II P2 CORIXIL S5 
BG6:cprriv:7;5 mg 14:cpr.160mg/:25 mg 

CONGESCOR II P2 CORIXIL S5 
60 cprriv:2,5:mg 28:cpr riv:1:60:mg/25 mg 

CONGESCOR II P2 CORIXIL S5 
90 .cpr.tiv:7,5-mig. 56(4x1:4)cpr-160mg/25mg 

CONGESCOR III P2 CORIXIL S5 
100: cpr tiv :7,5 mg 98/7Xx14]cpr 160mg/25mg 

CONGESCOR III P2 CORIXIL So 
20/cprriv:10 mg 98(98x1]cpr-160mg/25mg:: 

CONGESCOR III P2 CORIXIL S5 
28 .cpr.riv.10 mg 280(10x28)cpr 160mg/25 

CONGESCOR II P2 CORIXIL Ss 
30:cprriv.10 mg 280(20x14)epr. 160:ng/25 

CONGESCOR II P2 CORLIPROL II P2 
50 -cprriv:10 mg 28.c pr riv:200mg 

CONGESCOR III P2 CORLOPAM Il S6 
56 cprriv.10 mg I'fiala 20 mgzmi 

CONGESCOR HI P2 CORLOPAM Il S6 
60:cprriv:10 mg 1 fiala 50mg 5mi 

CONGESCOR II P2 CORTINAL Il S9 
90:cprriv:10 img 15:fiale 6:mg +4 mg 2:ml'aeérosol 

CONGESCOR III P2 CORTIRON Il S9 
100:cprriv10 mg 4 fiale IM 10 mg:t.mi 

CONGESCOR III SP2 CORTIRON DEPOT Il S9 
100:cpr.riv:1,25 mg 1: fiala IM :50.mg:1:ml 

CONTRASMINA I S1 CORTISOLONE I S9 

VISTE: SOPESO MEG: i Ri Li phi i ___RRRRE SM IE IA SIE CAI cpl 

CONTRASMINA I SI CORTONE ACETATO Il S9 
scit:100 ml 20:cpr 25 my 

CORDIAX II P2 CORTONISONE ACETATO Il S9 
28 cprriv.200 mg 20 cpr 25.mg 

COREPTIL Il S6 CORTOP Il S9 
osgtt 10ml3;054g 1: fiala MEV 100 mg + î fiata:solv2imi 

CORGARD II P2 CORTOP II S9 
30 .cpr.80 mg 1 fiala IM EV:500:mg +1 fiala: solv5mi 

CORIXIL I S5 CORTROSYN DEPOT S2 
14cpr-riv.80.mg/12;5img' > 2: fiale IM:1.mg/mil 

CORIXIL I S5 COSOPT II P2 
20epr.riv.00 mg/12,5 mg coll 5 ml 2%.10,5% 

CORIXIL I S5 COSOPT Ill P2 
14epr:160 mg/12 mg coll 2% + 3 flaconeini 5 ml 0,5% 

CORIXIL I S5 COSOPT III P2 
28:cprriv.:160mg+12;5 mg coll 2%:+ 6/facontini:5 mi 0;5% 

CORIXIE I S5 COTAREG S5 

sal SEepn iso mgl25me (2/0 il hh È8@8 È} I 

CORIXIL I S5 COTAREG S5 


98 cpr 160mg/12:5mg 


28 cpr.80.mg+ 125 mg 
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COTAREG I S5 DANATROL T )S2 
14 cpr riv:1:60 ‘mig/12,5.mg 30:cps 50 mg 
COTAREG I S5 DECADRON Il S9 
28:cpr 160.mg+:12:5 ing. 10:cpro5 mg 
COTAREG I S5 DECADRON Il S9 
DO cprriv.1.60 mg/1:2,5 Mg 10:cpr0 75 mg 
COTAREG I S5 DECADRON FOSF. Il S9 
9B:cprriv:160 mg/12,5 mq 1 fiala 1.m 4 mg/m 
COTAREG I S5 DECADRON FOSF. Il S9 
98.UD:cpr riv:160:mg/12,5.mg 1 fiala 2:m:8 mg/2:m 
COTAREG I S5 DECADURABOLIN SI 
280 cprriv.160:n1g/12;5.mg 1 fiala 25 mg 1 ml 
COTAREG I S5 DECADURABOLIN SI 
280: cpr fiv:160 mg/12,5 mg 1 siringa 50mg 1.ml 
COTAREG I SS DECAPEPTYL S2 
14/cprriv-160 mg/25 mg 1 fiala 3,75 mg.+ 1-fiala solv:2 mt-+-1- siringa 
COTAREG I S5 DECAPEPTYL S2 
28 .cpr.riv.1.60 mg/25 mg 2. fiale 0,1-.img.+ 7 fiale solv. 
COTAREG I S5 DECAPEPTYE S2 
56:cprriv:160 mg/25 mq 1 fiala 1.25;mg + Tfiala solv2 mi +1 siringa 
COTAREG I S5 DEFLAN I S9 
98 :cprriv:1:60 mg/25: mg 10.cpr.6 mq 
COTAREG I S5 DEFLAN Il S9 
98. cprriv.160 mg/25 img 10 cpr30.mg 
COTAREG I S5 DEFLAN Il S9 
280 cprriv:160mg/25: mg gittos.13.ml22,75 mg/ml 
COTAREG I S5 DEFLAN Il S9 
280:cprriv:160mg/25: mg os git:8ml 22,75mg/mi 
cropropamide Il  S6 deidroclormetiltestosterone SI 
crotetamide Il S6 deidroepiandrosterone (dhea) SI 
CURCIX Il) P2 DELAPRIDE S5 
28 cpr div:6,25 mg 2 28:cpr 30:mg+ 1,25.mg 
CURCIX II P2 DELAPRIDE S5 
30° chi div:25.Mg 28:cpr 30mg.+ 2,5 Mg 
CUSIMOLOL II P2 deltal-androstene-3,17-dione Si 
con:5 mi 0,25% 6 
deltal-androstenediolo S1 
CUSIMOLOL II P2 
doll'5 ml 0,5% DELTACORTENE Il S9 
10:cpr 5 mg 
CUXANORM 100MG II P2 
50 cpr 100mg DELTACORTENE II S9 
20:cpr:5 mg 
DACRIOSOL I S5 
Sica DELTACORTENE FORTE I S9 
AERAZIONE. A ICEIATEA DEMESIZI: 10:cpr 25:mg 
DACRIOSOL I S5 
ERSTORE DELTARINOLO II S6 
IA  < __ AL spray nasale: 15 mi 
DACRIOSOL I S5 
24 Monod coll’ Smil DELTAVAGIN I s9 
6 candelette vag 2°mg'+10.mg+ 100 mg 
DACRIOSOL I S5 
30:monod:-coll:0,4.ml DEFALGOS I 597 
14 cpr rlv:5mg.+:325.mg 
DAMIDE I SS 
5o\cps2.5ing DEPALGOS I S7 
28:cprriv:5 mg + 325 mg 
DANATROL I 82 
Sa.cps 100ing DEPALGOS I S7 
56.:cpr.riv:5 mg:+ 325 mg 
DANATROL I S2 
30./6pé 200/19 DEPALGOS I S7 


14.cprriv.10 ing + 325 mg 
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DEPALGOS Il S7 DESONAX I )S9 
28 :cpiriv:10 mg +325 mg 84:cps 200 meg polv inal 
DEPALGOS Il S7 DESONAX Il S9 
56.cprriv:10.img +#325 mg 100 cps 200 mcg .polvinal 

DEPALGOS Il S7 DESONAX Il S9 
14 cpr.riv:20 mg:+:325mg 112 €ps 200 mcg polv inaf:: 

DEPALGOS Il 87 DESONAX Il S9 
28:cprriv:20 mg +325 mg 120 cps 200 mcg polvinal 

DEPALGOS Il S7 DESONAX II S9 
56 cprriv:20.mg+325 mg 140 cps 200 mcg polv inal 

DEPOMEDROL Il S9 DESONAX I S9 
1 fiala:40 mg/ml + 1'siringa 168 cps 200 mcg pole inal 

DEPOMEDROL Il S9 DESONAX Il S9 
3 fiale:40 mg. 1. + 3 siringhe 200 €ps 200 mcg polv inal 

DEPOMEDROLILID. Il S9 DESONAX Il S9 
1 fiala-1-mt+-1-siringa 280 cps:200 mcg polwinal 

DEPOMEDROLILID. II S9 DESONAX I S9 
3.fiale-t.ml.+ 3 siringhe 60.cps 200. nceg-polvinal 

DEPOMEDROLt+LID. II S9 DESONAX I S9 
1 fiale:2ml + 1siringa 1 flacabe T20:cps:200 meg'polvinal 

DERMOLIN GLICOLE II Ss9 DESONAX I S9 
soluz:vag:10fiale 10.cps 400 meg polv inal 

DESAFLU Il S9 DESONAX Il S9 
Soluznebul 30 mI:0/1% 14 cps 400 meg polvinal 

DESAMETASONE Il S9 DESONAX Il S9 
10:cpr:0.5 mg 20:cps 400 mcg poly inal 

DESAMETASONE Il S9 DESONAX Il S9 
10:cpr0.5 mg 28:cps 400 meg polv inal 

DESAMETASONE Il S9 DESONAX Il S9 
10cpr0,5mg 30:cps 400 meg polv inal 

DESAMETASONE FOSF Il 69 DESONAX Il S9 
3 fiale: IM EV 4.mg. 42:cps 400 meg polv inal 

DESAMETASONE FOSF Il 59 DESONAX I S9 
1 fiala IM EV 8 mg 50 cps 400 meg polv inal 

DESAMETAZONE AD. Il S9 DESONAX Il S9 
40/cpro,5img i: 56cps 400 meg polv inal 

DESONAX Il S9 DESONAX Il S9 
10:cps:200 mcg polv inal 60:cps #00 meg polv inal 

DESONAX Il S9 DESONAX Il S9 
14'cps 200meg polv inal 84:cps 400 meg polv inal 3 

DESONAX Il S9 DESONAX Il S9 
20 cps 200 meg polvinal 100 cps 400mcg polv inal 

DESONAX Il S9 DESONAX I S9 
28:cps:200 meg polvinal >» 172 cps 400mcg polvinal 

DESONAX Il S9 DESONAX Il S9 
30:cps:200 meg polwinal 120 cps 400 mcg polvinal 

DESONAX Il S9 DESONAX Il S9 
42 eps 200 meg polv inal 140 eps 400 meg polv inal 

DESONAX Il S9 DESONAX Il S9 
50 .cps:200 meg polwvinal 168 cps 400mcg polv nali 

DESONAX Il S9 DESONAX II S9 

ssi Rperayzb0 mea palvinali i 200 pesomegpolinali 

DESONAX Il S9 DESONAX Il S9 
100 cps 200 meg polvinal 280 cps 400 mceg-polv inal 
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DESONAX Il S9 DISUFEN HM )S7 
1 Hacone 60 cps 400 mcg polv inal 3 5 fiale EVT: mi 50: { 
meg,/imi 
DESONAX Il S9 


DISUFEN Il S7 
5 fiale 5.iml 50 meg/mi a 


120: cps 400 mcg polvinalin:iflacone 


desonide Il S9 
DISUFEN I S7 
desossimetiltestosterone I SI 5 fiale 20 mi 50 meg/mi 
destromoramide Il S7 DIUBE SS 
CTS SI NOS 28 Îv:1.00. +25 
DHEA (vedi "deidroepiandrosterone") I SI SEEN ma Fo 
; . a DIUBE 50 S5 
lfamenine IS roîna) Pre i dii e ai ! se 28'‘cpr riv:50 mg:+ 12;5 mg È 
DIAMOX I 85 DIUREK s9 
e: 1ECPEz5OMI. i iii 20cpr riv.1.00 mg 
DIAMOS I SS DIUREMID s5 
12.cps 500 mq rilascio prolungato 14 epr div 10 mg } 
diidrotestosterone I SI DIUREMID S5 
DIKANTAL I S5 5 fiale EV:10.mg: 2 mi 
20cprriv:100 mg DIUREMID S5 
DILATREND Ill P2 1 flaconcino EW200 mg:20.mI 
30:cprdiv:25 mg DIUREMID. S5 
DILATREND III P2 28.cpi2.5 mg 
n TBOPEANISO gi DIURESIX S5 
DILATREND Il P2 14.cpf div 106 mg 
14 cpr 6,25 mg DIURESIX S5 
DILATREND Ill P2 5 fiale EV:1T°0:mg:2 ml 
28:cpr div 6,25 mig 3 DIURESIX S5 
DILATREND Il P2 1 flaconcina EV 200.mg 20m 
5&cpr6,25 ma DIURESIX S5 
DILATREND Il P2 28 cpr25 mg 
28 cpr:12;5.mg È j DIVELOL III P2 
DILATREND Tila, P2 28 cpr6,25 ing 
56cpr:12,5 mg wu) DIVELOL Il P2 
DILATREND Il P2 30'cpr 25 mg 
__BBEPEZSMA RM DOBUTAMINA ABBOTT Il S6 
DILATREND Il P2 1: fiala EV.20.mI 
MI E AO E EE DOBUTAMINA BIOIND. Il 6 
DILOCAR Il P2 ____Tileconcino EV ZO 
28:cpr.6,25.mg band DOBUTAMINA MAYNE Il S6 
DILOCAR Il P2 1 flaconcina-EV-20 mi 
30. cpr:25 mg Ve j DOLOPROCT Il S9 
DIMAFEN Il SE crema rett:10g 
Sopra n DOLOPROCT Il s9 
DIMAFEN RITARDO Il S6 crema rett15'g 
30:cps 60.mg 4 DOLOPROCT Il S9 
dimetitamfetamina Il S6 crema rett 30/9 
DIMETROSE I 52 DOPAMINA Il S6 
10cps 2,5 mg È 10'fiale ev'200 mg'5 mi ; È i : 
DINAPRES 1,25 I S5 DOPAMINA I 6 


100 fiale: EV:200 mg} 5.mi 
28 cpr 30 mg.+ 1,25 mg FELL III e ia iste 


DINAPRES5 I S5 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
1 fiala 10.mg2ml 


28.cpi 30 mg+.2,5 mg n 


DOPAMINA CLORIDR Il S6 


DIRAHIST Il S9 
1 fiala 50mg 10m! 
29Ycps:2mg+ 1 mg ee E RT RS I IRR RIZZO 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 
S fiale 10 mg 2. 
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DOPAMINA CLORIDR Il SG DOPAMINA CLORIDR IH )S6 
5 fiale:50 mg:10 mi 9 fiale 10mg 2mI 

DOPAMINA CLORIDR Il SG DOPAMINA CLORIDR II S6 
TO fiale:10mg:2 mi 10fiale 10Mg:2ini 

DOPAMINA CLORIDR Il 56 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
50 ffate:10:mg:2 mi 1 fiala 10mg: tom 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
100 flale:10:mg:2:ml 2 fiale 10mig: 10mI 

DOPAMINA CLORIDR Il 56 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
10 fiale:50:mg 10m 3 fiale 10mg:10ml 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR I S6 
50 fiale :50:mg.10.iml 4 fiale 10mg: 10m 

DOPAMINA CLORIDR Il  S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
100:fiale 50mg 10m 5 fiale 10mg TOMI 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
2 fiale:10.mg:2-ml 6 fiale 10mg: 10m; 

DOPAMINA CLORIDR II S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
fiala .50.mg 10.ml 2. fiale 10mg. 10m 

DOPAMINA CLORIDR II  S6 DOPAMINA,CLORIDR Il S6 
5:fiale:t10mg?ml 8 fiale 10mg;1t0mi 

DOPAMINA CLORIDR II S6 DOPAMINA\CLORIDR Il S6 
50 frale:10:mg:2 ml Piiale 10mg: 10m 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
5 fiale 50 mg 10m JO-fiale 10mg 10mI 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
50ffale:50mg:10miI 1 fiala 50mg:2ml 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
2 fialet0mg2mi 2 fiale 50mg 2 

DOPAMINA CLORIDR Il  S6 DOPAMINA CLORIDR II S6 
1 fiala:50 mg 10m 3 fiale 50mg 2ml 

DOPAMINA CLORIDR Il SS6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
10 flale:10mg 2miI 4 fiale 50mig:2nI 

DOPAMINA CLORIDR Il 56 DOPAMINA CLORIDR I 56 

vee. TO Male: SON: TON 5 cia Ei ina dl E MAlE SOMIGLI EE REED ARS 

DOPAMINA CLORIDR Il  S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
1 fiala: 50mg/1 Omi 6 fiale 50mig 2imI 

DOPAMINA CLORIDR II S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
1 fiala. 1'0mg/2ml 2 fiale 50mg 2mI 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
1 fiala: 10mg 2mi 8 fiale 50m 2ml . 3 

DOPAMINA CLORIDR Il  S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
2 fiale 10mg 2mt 9 fiale 50mg:2mI 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR II S6 
3 :fiale:10mg 2ml 10:fiale 50mg:2ml 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
4 :fiale:10mg 2mt 1 fiala 50mg. 10m 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
5'fiale:T10mg Im 2 fiale B0mg: 10mI 

DOPAMINA CEORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
6 fiale: t@mg 2mt 3 fiale 50mg: Tomi 

DOPAMINA CLORIDR Il SG DOPAMINA CLORIDR II S6 

i Aaa iora dt — È fate 30006: 109 E I I I E 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 


B:fiale:10mg 2mI: 


5 fiale 50mg: 10m 


ia 
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DOPAMINA CLORIDR Il SG DUAGEN s2 
6 fiale:50mg 10mI 30cps0,5 mg 

DOPAMINA CLORIDR Il SG DUAGEN s2 
7 fiale: 50mg:10mI 90cps0,5 mg 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DUOTRAV III P2 
8 fiale:30mg 10m collirio.40 megimi: +5: mg/ml 

DOPAMINA CLORIDR Il S6 DUOTRAV III P2 
9 fiale:50mg 10mI 3 flactoni:collirio 40 meg/ml+:5 mg/m 

DOPAMINA CLORIDR Il 56 DUOTRAV II P2 
10 fiate:50mg. 10m 6 Haconi:49 meg/mi + 5.mgimi 

DOPAMINA PH&T Il S6 DUOVENT S3 
10 fiale :-EV.200:my 300 erog 40.meg.+ 100. meg 15 7a aerosol 

DOPAMINA PH&T Il  S6 DUOVENT S3 
10 fiale EV:400 mg aerosol fl 20m] 

DORICOFLU Il S9 DUOVENT MITE S3 
soluz:nebul:30 mi 0;1% inal 15m! 3004 

DOSBEROTEC I S3 DUOVENT MITE SI 
scir.200 ml sospxinal Om 20-+ 50meg 

DOSBEROTEC I S3 DUOVENT MITE UDV S3 
gtt os/inal 20 ml:0,1%. 20fial&aerasol 4ml:0:1 mg +0,25 mg 

DOSBEROTEC I S3 DUOVENT &UDV S3 
pohxinal 30cps 0,2 20.fiale aerosol 4mil 

DOSBEROTEC I sa DUROGESIC Il S7 
30cps.c/inalatore 3'cerotti trahsd 25 meg/h 

DOSBEROTEC I S3 DUROGESIC Il S7 
nebul:fl20mI:0,5% 3 cerotti transd 50.meg/h 

DOSBEROTEC 0,5 UDV I S3 DUROGESIC Il S7 
der 20f td 3 cerotti transd 75 meg/h 

DOSBEROTEC 1,25 UDV I S3 DUROGESIC Il S7 
aer 2014 3 cerotti transd 100 1xg/h 

DOSBEROTEC 100 I 363 ECTIVA Il S6 
soluzinal:100 meg:10mI 28:cpsrig:10 mg 

DOSBEROTEC 200 I S3 ECTIVA I S6 

e SET SODA: FORMEGi I i SEO li 0 RPS OA SO E SI ROSE Ci Di 

DOXIPROCT Il S9 ECTIVA Il S6 
8supp 98:cps 10:mg 

DOXIPROCT Il S9 ECTIVA Il S6 
pom derm:20:q 280 cps 10 mq 

DROPTIMOL HI P2 ECTIVA Il S6 
coll'8ml 0;25% 28 cpsrig 15 mq 

DROPTIMOL HI P2 ECTIVA Il S6 
coll-5m 0,25%. 56cps:15-mg 

DROPTIMOL II P2 ECTIVA I S6 
coll:3mt.0;5% 98:cps.15:mg 

DROPTIMOL II P2 ECTIVA Il S6 
coll:5.im. 0,5% 290 éps.15 mg 

DROPTIMOL II P2 EFDUO | S3 
‘TG? 15 monod collo, 25% aerosol dosato 15mi 

DROPTIMOL II P2 efedrina Il S6 
"TG" 2b5'imoned'coll'0,2: ml:0,25% 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 

DROPTIMOL II P2 scie. 50 mi 
"TG"45 monod coll'0,5% O E î ia 

i Cd LARA EFEDRINA CLORIDR Il S6 

DROPTIMOL II P2 1 fiala 10mg1.mi 
476° 25 moned coll 0.2 ml 0,5% DEE i da 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 


drostanolone 


Tfiala 25mg mi 
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EFEDRINA CLORIDR Il SG EFEDRINA CLORIDR IH )S6 
5 fiale: 10 mg tim 1 fiala 25mg. Imi 
EFEDRINA CLORIDR Il SG EFEDRINA CLORIDR II S6 
5 fiale:25 mg 1 2 fiale 25mig: Tim 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
Scir.150-mi 3 fiale 25mg: ml 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
B:fiale:10 mg:imi 4 fiale 25mig: Imi 

EFEDRINA CLORIDR Il 56 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
50 fiale :10:mg.1ml 5 fiale 25mg:tml 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 EFEDRINA CLORIDR I S6 
100.fiale:10-mg Tal 6 fiale 25mig: ti 

EFEDRINA CLORIDR Il  S6 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
5 fiale:25 mg:1mI 7 fiale 25img Tml 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
50 fiale:25:mg.1mi 8 fiale 25mg. ml; 

EFEDRINA CLORIDR II S6 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
100.fiale.25.mg: ml 9 fiale 25mg Iml 

EFEDRINA CLORIDR Il  S6 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
20 compresse 25 mg 10:fialé25mg.1ml 

EFEDRINA CLORIDR II S6 EFFORTIL Il S6 
scir:150-ml:0,1% fiale IM EV: 10 mg:1:-ml 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 EFFORTIL Il S6 
5 fiale:10.mg.1.mil gtt 05 15 g:0;75%. 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 EFFORTIL Il S6 
50 fare: 10mg:1 ml 20'cpr:5 mg 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 EFFORTIL PERLONGETTEN Il S6 
5 fiale 25 .mg:tmi perlongetten 20 cps 25: mg'rilascio:prolungato 

EFEDRINA CLORIDR Il  S6 EGIBREN II S6 
DO fiale 25 mg.1 ml 30:cpr riv:10 mq 

EFEDRINA CLORIDR Il 366 EGIBREN Il S6 
5 fiale:25 mg: 15:cprriv:1:0:mg 

EFEDRINA CLORIDR Il 56 EGIBREN I S6 
scir.150.mI os soluz 10 flaconcini:10 mg 

EFEDRINA CLORIDR Il  S6 ELIDIUR | S5 
1 fiala T0mg 1ml 14cpr 20mg:+ 12,5 mg 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIGARD | S2 
2 fiale.-10mg 1mt siringa + siringa 7,5 mg 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIGARD | 62 
3 fiale :10mg tm siringa + siringa 22,5:mq 

EFEDRINA CLORIDR Il  S6 ELIOSID II S9 
4 fiale 10mg Im soluz nebul 15 fiale:2-mg/2.ml 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIOSID I S9 
5 fiale:10mg :1ml soluz nebul 1 5.fiale:1:mg/2:ml 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELIOSID Il S9 
G:fiale:10mg-Imt spray. 20ml.0,025% 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELKAPIN | S5 
7 fiale Tomg Tm 20 epr 200 mg 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 ELKAPIN | S5 
8 fialet@mg ‘Imi 50'cpr 200 mq 

EFEDRINA/CLORIDR Il SG ELKAPIN | S5 

el ii idlil __ ‘4epes00 mg i 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 EMILAN Il S9 
«10-frale:10mg Tm 10:cpr -eff.0,5 mg. 
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EMILAN Il S9 EPOXITIN s2 
20 :cpreff0,5 mg 6 siringhe 500U1/0;25ml 
EMORRIL Il S9 EPOXITIN s2 
TO supposte 1sifinga 5000U1/0,5ml 
EMORRIL Il S9 EPOXITIN S2 
crema-rettale:40:g 1 siringa: GAOOUI/0, 6mi 
ENANTONE | 82 EPOXITIN s2 
1fiala IM SC 2 mE+1 siringa 1siringa 7000UI/0,7mI 
ENANTONE I S2 EPOXITIN S2 
Tfiala MSC 2mb+.1: siringa 1 siringa 8000UI/0,8ml 
ENANTONE DIE I S2 EPOXITIN S2 
UHiala-1/61m1/8d'+-8 siringhe 1 siringa 92000UI/0,9inl 
ENANTONE DIE I S2 EPOXITIN 1000 s2 
1 flacone SC 14 dosi 1. img + 14-siringhe Tfiala:1.000:U1//0,5 MI 
ENANTONE DIE I S2 EPREX S2 
tfiala:4ml/20d-+-20 siringhe 1 fiala EV:5C-4.000 Diem 
ENTOCIR II S9 EPREX S2 
50.cps.3 mg.rilascio. modificata 1 siringa.tamp fosf 1.000 UL:0,5.ml 
ENTOCIR II S9 EPREX S2 
100:cps.3mgrilascio prolungata 1 siringa tamp fosf. 2.000 .0)[0,5 ml 
ENULID I S5 EPREX, S2 
14 cpr riv 7;5 mg l*-siringa.tamp fosf 3.000 U.!.0;3-ml 
ENULID I S5 EPREX s2 
14.cprriv:15 mg 7 siringa. tamp fosf 4.000 Ul. 0,4 mf 
EFOLUS I S3 EPREX s2 
polr30cps:12mcg + inal 1 siringa tamp fosf:10.000/UITml 
EOLUS I S3 EPREX s2 
60/cps 12 meg polvinal 1 fiala 40:000U1 1 mi 
EOLUS I S3 EPREX S2 
sesp inal 100 desi:12 meg 4 fiale 10.,000.UF ml 1 mi 
epi-diidrotestosterone I SEI EPREX S2 
“ 6 fiale 40.000:UL:/ ml:Imi 
epitestosterone vr Si 
EPREX sz 
EPOXITIN I SE 6 siringhe tamp fosf 500ui 0,25frH 
1 fiala: EV.2.000 Ulm I “ll Fic a 
EPREX s2 
EFOXITIN I S2 1 siringa: EV:SC:5.000:UF0,5:mI 
1 fiala: EV:4.000 Ul mi 
EPREX S2 
EPOXITIN I S2 1 siringa EV:SC 6.000 /UI-0,6-ml 
1 fiala.EV:10.000/U8 ml 
EPREX S2 
EPOXITIN I se siringa 7000UI/0,7mI 
Tsiringa 100001 0,5mi 
EPREX S2 
EPOXITIN ; I se 1 siringa :EV:SC 8.000-UT:0,8-ml 
Tsiringa 200001 0;5ml 
ASTI ESTERA ia “EE EPREX S2 
EPOXITIN I s2 siringa 2000U1/0,9ml 
Tsirifiga 3000U! 0,3MI 
A 0. Ara EPTADONE HI S7 
EROSHIN IS 5 fiale IM:10.mg.t.iml 
1sirliga 400001 9;4ml ooo Tr Ao rs SSR 
EPTADONE Il S7 
EPOXITIN I s2 os soluz 20.mg:20 ml 
siringa .:10000UI-1ml 
EPTADONE Il S7 
FROXIN I S2 os soluz: 10 mg:20 ml: 
1 fiala:40.000 Ul mi1mf 
EPTADONE Il S7 
EPOXJAR I $2 es soluz:5.mg:20 ml 
Piial6/40,000-UI:/ tt miti: ci e TTT 
EPTADONE Il S7 
EPOXITIN I S2 


6:fiale: 40.000 UL ml1 ml 


os soluz:40. mg 40 mi 
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EPTADONE Il S7 FARESTON T )S4 
scir 80m: mg/m 100 cpr 60mg i 
EQUITON II P2 FASLODEX | S4 
col: mi 1% 1 siringa .IM5mI+1'ago 
EQUITON II P2 FASTJEKT Il S6 
coll:5mi:2% “AD 1:siringa:0,33 mg 
eritropoîetina alfa (vedi "epoetina alfa") | 82 FASTJEIKT Il S6 
n dog n r °BB":1 sirihga 0,165 mg 
eritropaietina beta (vedi "epoetina beta") I S2 
7 ca : FEDOPAM II S6 
eroina (vedi "diamorfina") Il S7 t Riala Imi 10mg/ wi 
ESAMETONE Il S9 FEDOPAM Il S8 
10 epr4. ma 1 fiala 5mi.10. mg/ml 
ESAMETONE Il S9 FEMARA S4 
20.cpr-4 mg 30 pi riv:2,5 ing 
ESIDREX I S5 FEMARA S4 
20:cpr.25 mg 100 cpr riv 2,5 mg; 
etamivan Il S6 FEMIPRES PLUS S5 
ETAPROCTENE Il 89 14 cpr.riv:7,5 mg 
pomirettaleTo:g: FEMIPRES PLUS SS 
ETAPROCTENE Il 9 teppliv: Peng 
6supp FENAMIDE SS 
etilamfetamina Il  S6 #QgPrp0 mg 
fefiburt It Il S6 
etilestrenolo I ST bPiabà Wait 
f fami Il 
EUDEITRAN | S5 encamfamina S6 
1 flacone EV fisiol: 500 ml 110% fencamina Il S6 
EUDEXTRAN I S5 fendimetrazina II S6 
1 flacone EV'alucos. 500mi 10% 
fenetillina Il S6 
EUPRES II P2 
21 che 100 mg +25 mg fenmetrazina II S6 
EUPRES MITE Tin P2 FENOPREL | S3 
21cpr'50mg+25 mg spray:15g 200inal. 
EUROFLU Il S9 FENOPREL 100 | S3 
I, s2_M@OMORA SG #00 SA 
EUROFLU Il S9 fenprometamina Il S6 
BB°:soluz nebul t5fiale 2 ml'0,05%. i 
I © n fenproporex Il S6 
EUROFLU Il S9 
spray fl-20m!:0,025% FENTALIM Il S7 
5 fiale EV.10.ml 0,5 mg/ml 
EVERVENT I S3 
60 cps:polvere:12meg.+ erogatore FENTANEST: Il S7 
5 fiale 0,T.mg2ml 
EVERVENT I 53 
100:cps polvere 12 meg + erogatore» FENTANIL I S7 
3 «cerotti :transdermici 25 
EVISTA | S4 meg/h 
14 cPETÎV.60 mg FENTANIL Il S7 
EVISTA I S4 5 cerotti‘25 imag/ora 
Fu cprtiv so mg FENTANIL Il S7 
EVISTA I S4 7 cerotti.25 mog/ora 
94 cpr riv 60 mg. FENTANIL Il S7 
EVISTA I S4 10:cerotti 25 meg/ora 
100 eprgie ca ma FENTANIL Il S7 
FACOVIT I SI 14:cerotti 25 meg/ora 
ta du FENTANIL I S7 
famprofazone Il S6 20!cerotti 25 meg/ora 
FARESTON I S4 
30'cpr60mq 
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FENTANIL Il S7 FENTANIL HW )S7 
3 ‘cerotti transdermici:50 7. cerotti: transdermici 50. meg 
meg/h 
FENTAMNIL II S7 
FENTANIE Il 87 10:cerotti transdérmici:50meg 
b cerotti 50 meg/ora 
FENTANIL Il S7 
FENTANIE MS? 14:cerotti transdermici: 50 Meg 
7:cerotti:50 mceg/ora 
FENTANIL Il S7 
FENTANIL Il S7 20:cerotti transdermici 50 meg 
10. cerotti 50.meg/ora 
FENTANIL Il S7 
FENTANIL I S7 3 cerotti ‘transdermici 75 
14:cerotti:50:Mmeg/ora mcg) 
FENTANIL Il S7 FENTANIL II S7 
20.-ceratti:50:mreg/orà. 5 cerotti: transdermici 75 meg 
FENTANIL Il 87 FENTANIL I S7 
D:cerotti 75 meg/ora ?: cerotti tramnsdermiciéZ 5 meg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL Il S7 
7 cerotti:75 meg/ora 10:cerotti ‘transdermici! 75 meg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL I S7 
10 cerotti75.meg/ora 14:cerotti transdermici 75.még 
FENTANIL Il S7 FENTANIL Il S7 
14 .cerotti:75.meog/ora 20:céetotti transdérmici: 75. imcg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL I S7 
20:cerotti:75 meg/ora 3 c@rotti transdermici 100 
ì meg/h : : 
FENTANIL Il S7 
3-rerotti transdermici:100 FRNFANIL I S7 
meg/h 5 cerotti: transdetmici100 meg. 
FENTANIL II S7 FENTANIL I S7 
5 ceroiti:100:mog/ora 2. cerotti: transdermici 100.mcg 
FENTANIL Il 87 FENTANIL I S7 
Z:cerotti:100 meg/ora 10:cerotti transdermici 100meg 
FENTANIL II S7 FENTANIL I S7 
10:cerotti: 100 meg/ora dé 14:cerotti transdermici100meg 
FENTANIL IWS7 FENTANIL Il S7 
14. cerotti. 100 megora 20:cérotti  transdermici100:meg 
FENTANIL Il S7 FENTANIL HEXAL Il S7 
20:cerotti 100 meg/ora 3 cerotti transd 25mcg/ora 
FENTANIL Il S7 FENTANIL HEXAL Il S7 
3.cerotti transdermici:75 5 cerotti transd 25mcg/ora 
meg/h 
FENTANIL HEXAL I S7 
FENTANIE I S7 7. cerotti transd 25mceg/ora 
3-.rerotti transdermici:28: 00 fe 
meg/K FENTANIL HEXAL Il S7 
FENTANIL Il 87 ____ilo:eerattttransa 20Mmeg/orà:: 1. CE pi 
5 cerotti: transdermici 25 ‘meg FENTANIL HEXAL I S7 
FENTANIL Il S7 14:cèrottitransd 25mcg/ora 
7 cerotti transdermici 25 meg FENTANIL HEXAL Il S7 
FENTANIL 20:cerottitransd 25mcg/ora 
10 cerotti: transderi FENTANIL HEXAL Il S7 
FENTANIL 3 cerotti transd 50meg/ora 
14:cerotti transdermici 25 meg FENTANIL HEXAL HI S7 
FENTANIL Il S7 5 cerotti transd 50meg/ora 
20 cerattitransderinici 25 meg FENTANIL HEXAL II S7 
FENTANIÈ Il S7 HR eeotti wansd Someg/ora ni DL DI LI O 
3. cerotti-transdermici:50 FENTANIL HEXAL Il S7 
Pato i ER ARRE I 16 cerotti transd 50meg/orà 
FERSANIE Il S7 FENTANIL HEXAL Il S7 


14:cerottitransd 50mcg/ora 
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FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ MO )S7 
20'cerottitransd:50meg/ora 7 cerotti ‘transd 75mceg/otà 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ I S7 
5 cerotti transd 75meg/ora 10:cerotti transd 75mcg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ Il S7 
£.cerotti.transd.75megzara: 14:cerottitransd 75mcg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ Il S7 
10:cerottitransd:75meg/ora 20:cerotti transd 75mceg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ HO S7 
14 cerotti. transd.75megfora 3 cerotti transd 100mceg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ I S7 
20 cerotti.transd. 75meg/ora 5 cerotti:trarisd 1.00micg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ I S7 
3:cerotti transd:100mcg/ora 7 cerotti transd 100mcg;ora» 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ I S7 
5 cerottitransd: 100mcg/ora 10:cerotti.transd 100meg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ Il S7 
7. cerotti.transd.100meg/ora 14 cerotti transd 100mcg/era 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANIL SANDOZ I S7 
10:cerottitransd:100meg/ora 20'cergtti transd 100mtg/ora 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANYLHAM I S7 
14 cerottrtransd:100mceg/ora Sifiale EV:1.00-mcg:2 ml 

FENTANIL HEXAL S7 FENTANYL HAM. I S7 
20 cerotti transd. 100meg/ora 5 fiale 10 mi 50 meg/mi 

FENTANIL HEXAL S7 FENTATIENIL Il S7 
3-cerottitransd:75meg/ora 5 fiale EV:5 mi 50/mcegimi 

FENTANIL SANDOZ S7 FENTATIENIL Il S7 
3:cerottitransd 25megzora 5 fiale EV:ED 1 -ml 

FENTANIL SANDOZ S7 FENTATIENIL I S7 
5 cerotti transd 25mceg/ora 5 fiale EV.ED 20m 

FENTANIL SANDOZ S7 fentermina Il S6 
7:cerottitransd25meg/ora 

Li FERONAL I 83 

FENTANIL SANDOZ S7 60cps 12 meg polvinal 
10:cerotti transd'25mcg/ora 

n FERONAL I 3 

FENTANIL SANDOZ S7 100 cps.12: meg polv 
14:cerotti transa' 25meg/ora inal 

FENTANIL SANDOZ S7 FIENAMINA Il S6 
20 cerotti transd:25meg/ora 10:cpr:10.mg+ 15 mg 

FENTANIL SANDOZ S7 FINASTID 1 2 
3 cerotti transd'50meg/ora 15.eprriv:5 mg 

FENTANIL SANDOZ 87 FLANTADIN I S9 
5 cerotti transd 50meg/ora 10€pr6 mg: iii inno eb VO E nie 

FENTANIL SANDOZ S7 FLANTADIN I s9 
7.cerottitransd 50meg/otà 10.cpr30.mg 

FENTANIL SANDOZ 87 FLANTADIN Il S9 
10. cerotti transd:50meg/ora gtt.os. 13 ml .22.75 mg/ml 

FENTANIL SANDOZ S7 FLANTADIN I s9 
14 cerotti transd BOmeg/ora git fiala 8mI 

FENTANIL SANDOZ 87 FLEBOCORTID I 59 
20 cerotti transd:50meg/ora 3 fiale 25 irag +3 fiale:solv 2:ml 

FENTANIL.SANDOZ 87 FLEBOCORTID I s9 
3/Ceroiti transd 75mceg/ora 1 fiala 100:mg +1 fiala sol 2:mI 

FENTANIL SANDOZ S7 FLEBOCORTID I s9 


cerotti transd'75meg/ora 


1 fiala EV.500.mg+.1:fiala:solv.5.nil 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 
FLEBOCORTID Il S9 FLUNISOLIDE M.G. IH )S9 
Tala: EVT:g+1:fiala:solv10mI soluz nebul 1 5 fiale:1mg/2mI 
FLIXOTIDE Il S9 FLUNISOLIDE M.G. Il S9 
sospinebul:10 nebules500.mceg:2 mi soluz nebul 1 5.frale:2-mg/2'mI 
FLIXOTIDE 100 Il S9 FLUNISOLIDE M.G. Il S9 
60.-dosi:-100.meg:-polv inal Soluz nebul 30-mI:0,1% 
FLIXOTIDE 125 Il S9 FLUNISOLIDE PL Il S9 
2125 meg sospensione pressurizzata perinalazione" 1 contenitore seluz nebul 30 mI:0;1% 
sattopressione.da.120-erogazioni : 
FLUNISOLIDE PRC Il S9 
FLIXOTIDE 250 II S9 riebul 15171ma 
sasp'imal120erag 250 meg 
FLUNISOLIDE PRC II S9 
FLIXOTIDE 250 Il S9 nebul. 151 2mg 
60.-dosi-250mceg-polv inal 
FLUNISOLIDE PRC II S9 
FLIXOTIDE 50 Il 59 nebul 30î 1mg 
"5O meg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 cormtenitore 
sottopressione:da:120:erogazioni FLUNISOLIDE PRC II S9 
FLIXOTIDE 500 I s9 Pere sona 
60 dosi 500 meg: polv inal FLUNISOLIDE RAT I S9 
FLUBIOS Il s9 soluz nebul:15 fiale .1.mg/2.ml 
soluznebul 30mi 0,1% . FLUNISOLIDE RAT Il S9 
iludrocorisene Il s9 soluz nebuli,5 fiale 2-mg/2 ml 
FLUNISOLIDE RAT I S9 
FLUIRES I 83 
soluz nebul 30-ml:30 mg/30:ml 
S0:Cpr 
FLUNISOLIDE SANDOZ Il S9 
FLUIRES I Si À 
soluz nebul 30 mr:0,1% 
scir:200.ml 
FLUNISOLIDE TAD Il S9 
FLUMINEX Il S9 
heb 30mI:0,1% 
soluzMmebul30:mI0,1% 
FLUNITOP Il S9 
FLUNISOLIDE ABC Il S9 
soluz nebul 30.mI:0,1% 
saluzmebul:30-mt0:1% 
FLUNITOP Il S9 
FLUNISOLIDE ALLEN Il S9 
AD' soluzinebul 15 fiale 2 mq 2mi 
soluzimebut 30 mi:0/1% 
FLUNITOP Il S9 
FLUNISOLIDE ANG Il) S9 so È : ; 
a 3 » BB" soluz mebul 15:fiale:1:mg:2:mi 
neb:30imf 0,1% 
fluorometolone I S9 
FLUNISOLIDE BIOSUD Il 59 
nebul'15ft & a fiuossimesterone | SI 
FLUNISOLIDE BIOSUD Il S9 fluprednisone Il s9 
nebul:15f i 
FLUSPIRAL I S9 
FLUNISOLIDE BIOSUD Il S9 pelvinal 284 50nidg 
nebul:30ff 
FLUSPIRAL Il S9 
FLUNISOLIDE BIOSUD Il S9 polvinal 28d‘i 00meg 3 
nebul:30ff a Pe SI 
FLUSPIRAL Il S9 
FLUNISOLIDE DOR II Ss9 polvinal 284 250/69 
hebul.0,1%30m : 
FLUSPIRAL Il S9 
FLUNISOLIDE EG V II S9 polvinal 28d 500meg 
soluz:inebul 30 mi1.mg/mi 
FLUSPIRAL II S9 
FLUNISOLIDE HEX Il S9 polirinal 604 Someg 
soluz:mebut30 mk; 1%» 
} FLUSPIRAL I S9 
FLUNISOLIDE ITA I S9 10:nebules:5:00 mcg: 2 mi aerosol 
15 monod.11mg/2 
FLUSPIRAL I S9 
FLUNISOLIDE ITA Il S9 nebui 10d2mg/2mi 
15 monod'2mng/2 
“Gr © ISTAT FLUSPIRAL Il S9 
FLUNISOLIDE ITA Il S9 sospxinal 60erog 125 
30 monod:1rmng/1 
Wash cei TR FLUSPIRAL Il S9 
FLUNISOLIDE ITA Il S9 


30 monod 0, smg. 


sospxinal 60erog:250: 


— li 
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FLUSPIRAL Il S9 FOROTAN S3 
nebul:204 500meg/2mI i 100 cps 12: meg:+ erog:polv 
gi g 
inal 
FLUSPIRAL Il S9 
nebul:20d 2mg/2mI FORTASINT s3 
60:cps polvere 12:meg + erogatore Ù 
FLUSPIRAL 100 Il S9 
60.dosi:100meg:pelv inal FORTASINT S3 
100 cps polvere 12 mcg + erogatore 
FLUSPIRAL 125 Il S9 
sospinat120 dosi 125 meg FORZAAR Si 
14‘cpr riv.1.00.mg.+ 25 mg 
FLUSPIRAL 250 Il Ss9 
sosp.inal:120 dosi. 250. meg TORZAGR ® x 
28'‘cpr riv:1:00mg+:25 mg 
FLUSPIRAL 250 Il S9 
60 dosi 250 meg polvinal FOSICOMBI s5 
14:cpr-20.mg:+ 12,5.mg 
FLUSPIRAL 50 Il S9 
sospinal120 dosi 50 meg FOSTIMON S2 
T fiala 75 UI[+1 fiala séhv/t mi 
FLUSPIRAL 500 l;;$&, — SES fseeessa AR sie 
60 dosi:500 meg: polv inal FOSTIMON ©» . . | | i s2 
Tfiala 150U0+ 1fiala>solv 
FLUSPIRAL BB II S9 
sospuihal 120425 FOSTIMON i S2 
Sfiala:750U1*\Sfiala tm 
FLUSS 40 I S5 
20:cpr 40mg +25 mg FOSTIMON s2 
10:fiale: 75:UI+ 10 fiale solv:1: mi 
foledrina Il S6 
FOSTIMON s2 
FORANS. IS? [5fiale/150UI + 5fiale tmi 
7:cprriv:t mq 
FOSTIMON S2 
FOLANS I Se 10fiale 150U1+ 10fale tmi 
28&.:cpr.riv.1.m 
= I: furazabol Si 
FOLIANS I S2 
30.cpe riv. 1mg furfenorex Il S6 
FOLIANS I S2 FUROSEMIDE S5 
Ba cprriv:1:mg 5: fiale 20:mg 2-ml 
FOLIANS l SQ FUROSEMIDE 55 
98:cprriv:1.mg 6 "i 1. fiala 20.mg 2.ml 
FONTEGO Vv s5 FUROSEMIDE S5 
20:6pr:1 mg i 3 5 fiale 20 mq :2mI 
FONTEGO I S5 FUROSEMIDE S5 
5 fiale: IM EV 0,5 mq 2.ml È 5 fiale 20.mg 2.mI 
FORADIL I S3 FUROSEMIDE S5 
polv30chs:12meg:+ inal ì 10 fiale 20.mg 2ml 
FORADIL I S8 FUROSEMIDE S5 
60.cps 12:mcg polvinal 50'frale 20 mg 2:ml 
FORADIL I S3 FUROSEMIDE S5 
soluz:inal:100.dasi.12 meg: | 100 fiale: 20.mg 2mt 
formebolone I Si FUROSEMIDE S5 
Ag E i pe a i ni 30:cpr 25:.mg 
formocortal Il S9 
FUROSEMIDE S5 
FORMOTEROLO BI I S3 5 fiale 20 ig 2 
60 ps polvere 12 MOgi i 5 
] FUROSE MIDE Sa 
FORMOTEROLO BI I S3 40pr 25 mg 
e .....i. _ _sAeMu«e,;,.o «o x.  /i![{[—|—<—.P»|J»+<|[|}|+_ || i 
FUROSEMIDE S5 
FORMOTEROLO.EG I S3 30 cpr 25 mg 
60.cps:12:mog + erogatore. 
È FUROSEMIDE S5 
FORMOTEROLO EG I S3 100 cpr 25 mg 
100°cps.12.meg 
FUROSEMIDE S5 
FOROTAN I S3 500 cpr 25.mg 
60'cps polvere:12:meg+ erogatore 
SEE se 2 FUROSEMIDE s5 
1000 cpr 25 mg 
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FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE DOC S5 
5 fiale: 20 mg Zi 5 fiale EV:20 mg:2 mt 
FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE DOC S5 
5 fiale: 20mg 2 5 flatoncini 250:mg 25 MI 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE F.UNO S5 
50 ffate:20:mg:2 mi 20:cpr-500 mg 

FUROSEMIDE | 5 FUROSEMIDE F.UNO S5 
1000 epr 25 mg 100 cpr 500 mg 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE F.UNO S5 
5 fiale:20.mg 2: 30:cpr25.mg 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE F.UNO S5 
10 fiale:20:mg 2 il 600 cpr 25 mag 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE F.UNO S5 
50 fiale 20mg 2ml 5 fiale 20mg 2.ml 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE F.UNO So 
100 fiale:20mg:2mI 300 fiale-20.mg 2a; 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE F.UN® SS 
5 fiale.20mg/2ml 5 flaconcini 250 mg 25 ml 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE FAR.MI Ss 
1 fiala: 20mg 2ml 30.cpr.25 my 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE HEXAL S5 
2 fiale:20mg 2ml 20:c pr 500 mg 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE HEXAL S5 
3'fiale 20mg 2mI 5 fiale EV.20.mg 2 MI 

FUROSEMIDE I 85 FUROSEMIDE HEXAN S5 
4 fiale:20mg 2MI: 5 fiale EV:250/mg:25imI 

FUROSEMIDE | S5 FUROSEMIDE M.G. S5 
5 fiale: 20mg 27m 20'cpr:500 mg 

FUROSEMIDE I SS FUROSEMIDE M.G. SS 
6 fiale: 20mg 2ml 30:cpr 25.mg 

FUROSEMIDE I N65 FUROSEMIDE M.G. S5 
7 fiale:20mg 2mt: 5 fiale 20.mg/2 ml 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE M.G. S5 
8 fiale:20mg 2mI 5 flaconcini 250.rmg:25 mi 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE PLIVA S5 
9 fiale 20m1g 2: 20:cpr:500.mg 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE PLIVA So 
10 fiale: 20mg 2ml 30-cpr25.mg 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE PLIVA S5 
20 cpr 500 ing 5 fiale 20 mg 2 mi 

FUROSEMIDE I S5 FUROSEMIDE PLIVA S5 
30: <pr 25 mg 5 flaconcini 250.mg25 ml 

FUROSEMIDE I S5 GANFORT II P2 
20: cpr 500.mg collirio: 300. meg/ml +5 mg)ini 

FUROSEMIDE I S5 GANFORT II P2 
b'fiale:2.mI:20 mg 3 flaconi.300 incg/mt.LEmg/ml 

FUROSEMIDE I 85 GENAPROST s2 
5É 25MI 250 mg/25 ml 15.eprriv.5 mg 

FUROSEMIDE AD; I S5 GENOTROPIN s2 
1000:cpr.25 mq 1 tubofiala:5.3 mq 

FUROSEMIDE DOC I S5 GENOTROPIN s2 

i afro mi i it....... 

FUROSEMIDE DOC | S5 GENOTROPIN s2 


:30'cpr-25.mg 


5 tubofiale.1.2.mg 
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GENOTROPIN KABIO I S2 GLICINA MANNITOLO S5 
10 tubofiale 0,67 mg 1 sacca: per irrigazioni 3.000 ni 
GENOTROPIN KABIO I S2 GLICINA MANNITOLO S5 
8 sitinghe 1mg(3UI) 1 sacca: per irrigazioni 5.000 mi 

GENOTROPIN KABIO I S2 GLICINA MANNITOLO S5 
6. siringhe:1,3.mg 1 sacca:3.000.mI 

GENOTROPIN KABIV | 82 GLICINA MANNITOLO S5 
ltubofiala:1,3.mg 1 sacca:5.000mI 

GENOTROPIN KABIV I S2 GLICINA MANNITOLO S5 
1 tubofiala:5,3mg. 1 sacca:2.000mI 

GENOTROPIN KABIV I S2 GLICINA MANNITOLO S5 
ltubofiala:12 mg 1 sacca:3.000.n1l 

GENOTROPIN KABIV I S2 GLICINA MANNITOLO S5 
5 tubofiale:12 mg 1 sacca 4.500 ml 

GENOTROPIN MINI I S2 GLICINA MANNITOLO So 
7 tubofiale SC 0,2.mg 1 sacca:5.000 mi -; 

GENOTROPIN MINI Il S2 GLICINA MANNITOLO S5 
7:tubofiale.SC 0,4.mg. 1: sacca.6.000 ml 

GENOTROPIN MINI I s2 GLOBUREN S2 
?'tubofiale SC 0.&mg 1 fiala EV 000. mi 

GENOTROPIN MINI I S2 GLOBUREN S2 
7'tubofiale:SE 0,8.mg Tfiala EV:4.000.U0:1: mi 

GENOTROPIN MINI I S2 GKOBUREN s2 
7 tubofiale SC 1g I'fiala FIV10.000 Ul 1 ml 

GENOTROPIN MINI I S2 GLOBUREN s2 
4 tubofiale SC 1,2 mg 1: strifga:SC.EV 1.000:UF0,5:mI 

GENOTROPIN MINI I S2 GLOBUREN s2 
4tubofiale SC 1,4mg 1 siringa SC'EV 2.000:U80,5:mI 

GENOTROPIN MINI I S2 GLOBUREN S2 
4itubofiale SC 1,6mg 1 siringa SCEV 3.000 :UI 0,3:mI 

GENOTROPIN MINI | 382 GLOBUREN S2 
4tubofiale:SC 1,8mg 1: siringa:SC: EV 4.000:UL 0,4 mi 

GENOTROPIN MINI I S2 GLOBUREN sz 
4tubofiale SC 2 mig 1 siringa SCEV 10.000.U! Tini 

GENTIPRESS I S5 GLOBUREN s2 
14cpr:20.mg + 6mg 1 fiala 40.000U1 1 mI 

GHRH FERRING I S2 GLOBUREN S2 
1 fiala.50 mcg + 1-fiala:solv.1 mi 4 fiale iniet 40.000-Ul:1ml 

GIUVAPRESS I S5 GLOBUREN S2 
14'cpr 20 mg'+ 6,25 mg 6 fiale iniet40.000:U[ ml 

GIVAIR Il S9 GLOBUREN S2 
soluznebul30.mt1:mg/ml Tsiringa 92000UI/0,9ml 

GLAUMID I S5 GLOBUREN S2 
25: cpr: 50 mg 1 siringa.SC:EV:5.000:UL.0,5:ml 

GLAUTIMOL II P2 GLOBUREN s2 
coll flacone polv:100img 25 mg.!.flacone.solv.5 ml 1: siringa.SC:EV 6.000.U1-0,6.ml 

GLICINA MANNITOLO I S5 GLOBUREN s2 
1 sacca 3.000 Mi Isiringa 7000UI/0.7 MI 

GLICINA MANNITOLO I S5 GLOBUREN s2 
1:sacca’”5,0005mMl sir 8000u7/0,8ml 

GLICINAMANNITOLO I S5 GLOBUREN s2 

e: (ii ___&Srinabe SOGUVE 28m 

GLICINA MANNITOLO I S5 GLOBUREN 1000 s2 


lisa cca: 5,000: 


1fiala:1:.000:U10;5:ml 


ic 
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GLYPOLIX Il S6 GONAL F 37,5 s2 
60:cps 1.5.mg SC.10ffale 37,51U1+ 10fiale 
GONAL F I S2 GONAL F 75 s2 
1 fiala:SC1,050UF1,75 ml 1 fiala SC75.Ult.1 fiala: solvimi 
GONAL F I S2 GONALF 75 S2 
1 fiala: SC 3,75 UL+.1:siringa-1:imi SC :Sfiale: 75Ul+ afiale tim: 
GONAL F I S2 GONALF 75 s2 
5 fiale:SC 3;75/U[+ 5 siringhe:1:ml E fiale SC75U[+ 5fiale 1 mi 
GONALF I S2 GONAL F 75 S2 
10 fiate:SC:3,25.Ut+ 10 siringhe:1:ml 10:fiale: SC75:Ul+ :10:fiale:1:ml 
GONALF I S2 GONAL F 75 S2 
1 fiala:SC-75 UL+.1 siringa: mal SC .1:fiala 7501 + fiala-timl. 
GONAL F I S2 GONALF 75 s2 
5 fiale:SC 75 Ul + 5 siringhe 1 mi SC Sfiale 75U1+ 3fiale 1,ml 
GONALF I S2 GONALF 75 S2 
10 fiale:SC-75-U.I+-10-siringhe:1 ml SG :Sfiale:75U1+ Sffale.liml:- 
GONALF I S2 GONAL F 75 S2 
1 fiala:SC.150.U14+.1 stringa Lin SC.10.fiale:75U1+10fiale tm 
GONALF I S2 GONAPEPTYL DEPOT S2 
5fiale:SC150.UI+5 siringhe: 1 ml 1 siringa MSC 3,75 mg + 1 fiala saly 
GONAL F I S2 GONAPEPTYL DEPOT S2 
10 fiale:SC:150.Uf+:1.0:siringhe:1 ml siringhe 3,75mq 
GONAL F I S2 GONASI HP s2 
1.fiala SC 450 UI + 1 siringa 0,75.mI 1'fiala IM SC 10.000 Ul +1 fiala mi 
GONAL F I S2 GONASI HP s2 
1 flala:SC300/U0#"1 siringa: 0,75ml IMSC:3 fiale 250 U.k/1' ml +3 fiale :solvente1 
ini 
GONAL F rist Mei aa e e De 
1 penna SC 300 Ul/0,5 ml + 5 aghi GONASI HP s2 
1 fiala IM SC5.000:U1.+ 1 fiala:soV:1 
GONALF I S2 mi 
1 penna SC 450 Ul/0,75 ml #7 aghi GONASI HP so 
GONALF IN62 IM:SC:3 flaconcini:500UI/ml 
1:penma:SC 900 Ul/1;5:ml + 14 aghi GONASI HP se 
GONAL F 150 I S2 3. flalé IM:1.000 Ul +:3 flale:2:mI 
o Sala SOB Bela dini i RE gl GONASI HP se 
GONAL F 150 I S2 IM'SC'3 flacoricini:125Ul/mi 
sc'sfiale T150U[+ fiale Tral GONASI HP s2 
GONAL F 150 I S2 3 fiale IM SC 2,000 :Ul + 3 fiale solv:2m 
SC Sfiale-150U/+5fiale Tm GUTRON Il 86 
GONAL F 150 | S2 30'cpr div 2,5 mg 
10fiale: SC.150 Ul +10:fiale sol 1 ml GUTRON Il S6 
GONAL F 150 I S2 gitos:30 ml:0,25% 
SC.Tfiale-150U1 + fiale:1ml GUTRON Il S6 
GONAL F 150 I $2 6 fiale IM5 mg 2 in! 
i + 7 
ST 3fiale:150U1+3fale tm GYNODIAN DEPOT SI 
GONAL F 150 I S2 1 fiala IM tm 
ai SCSfiale 15001 'Lafigle 1: 1 rin sr rie si HAESSTERIL S5 
GONALF 150 I S2 1 flacone EV 250-inl'6 g/100.inl'- 
SC.10-fiale 150Uf+10 fialé HAESSTERIL S5 
GONAL F 37,5 I S2 T' flacone EV:500 ml 6 g/100mI 
SC fiala 87:55 +fiala Sol HAESSTERIL s5 
GONAL/F:37,5 I S2 1 flacone EV 250:ml:10.:g/100 mf 
LA SE State 32,5U0 + Sftale Si HAESSTERIL S5 
GONAL F 37,5 I S2 1 flacone EV.500.ml:t0g/100.mi 
SC -Dfiale:37.5U! + bfiale s HAESSTERIL S5 


20:sacche 250mI 69/100mI 


E. 
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HAESSTERIL I S5 HUMALOG s2 
15: sacche 500mI:69/100mI *NPL°'5 cartucce SC3mi 1 00U/MI 
HAESSTERIL I S5 HUMALOG HUMA.JECT s2 
20 sacche 250M[:10g/1 00m 5 caltucce:SCIM:3 mI 
HAESSTERIL I S5 HUMALOG PEN S2 
15 sacche: 500mI::1:09/100mI 5 penne SG 300-U.1.:3:mI 
HAESSTERIL I S5 HUMATROPE s2 
l'sacca:250ml 6g/100ml 1 fiala IM SC-1,33-mg:4 UI +1flala:solv 2 ml 
HAESSTERIL I S5 HUMATROPE S2 
1.sacca:500ml 6g/100ml fiala:5,33mg:(1.60U4) + fiala Smil 
HAESSTERIL I S5 HUMATROPE S2 
1. sacca. 250] 10g/100ml 1 cartuccia SC.6.mg:18 Ul+1 ‘siringa’ 
HAESSTERIL I S5 HUMATROPE s2 
1:sacca:500mi :109/100mI 1 cartuccia SC:12-mg 36Ul'#.1 siringa 
hCG [vedi "gonadotropina corfonica") I S2 HUMATROPE S2 
HETASTARCH I S5 1 cartuccia :SC:24-ing'72:Ul+-1 siringa 
1'sacéca‘EV:500mil HUMULIN 10/790 S2 
. . 1 fiala 10.ml.100 UL /iml 
hGH [vedi "somatropina") I S2 È 
HUMULIN 10790 S2 
si E I SS 5 cartuece ml 100u/ml 
14:cprriv:50 mq +:12:5 mg 
HUMULIN 70/90 CART. S2 
HI E ro Bitubofiale:1,5.ml 
14 :cprriv:100 mg.+:25 mg 
HWUMULDIN 10/90 JET s2 
HIZAAR I 85 S'penfili 3mì 
28:cprttv:100 Mg +:25 mg 
HUMULIN 20/80 s2 
FUZAIE Li:Do 1 fiala 16 mi 100 ÙI/ml 
28 eprriv50 mg +:12,5 mg 
HUMULIN 20/80 s2 
HUMALOG I S2 5 -cartucce mi 100u/mi 
1 fiala: SC-1.000.U/10.ml 
HUMULIN 20/80 JET S2 
HUMALOG I S2 5 penfili mi 
5: cartuore :SC:300:01-1,5.ml 
HUMULIN 30/70 S2 
HUMALOG ù s2 1: fiala 1,000:UI 10 ml 
5:cartuoce:5C:300:UF3mI 
HUMULIN 30/70 sz 
HUMALOG I S2 5 cartucce: 300 .UI3 mil 
“MIX:2571 fiala.SC-1.000 UI 10 MI ="cewWNyw=A Ea “ici cin a 
HUMULIN 30/70 JET s2 
HUMALOG I S2 5 perfil 3 im 
"MIX:5975 cartucce Sc:3 mi 
HUMULIN 40/60 S2 
Letta I S2 1 fiala 10.ml:100 UI/ml 
SC-Hiala-10ml 100t/Mml 
HUMULIN 40/60 S2 
HUMALOG I se 5 ‘cartucce 3mi100u/mi 
"MIX:25"5 cartucce SC 300 /U.1.3ml 
HUMULIN 40/60 CART. S2 
HUMALOG ; I se 5 tubofiale-7,5.ml 
"MDE50"1 flacone: SC 10m: 100UI/MI 
SERIE INT, EZEIIALE D HUMULIN 40/60 JET S2 
HUMALOG I S2 5 penfili 3mi 
SNPE'5:cattuece SC:3 mi-1000/Mml 
EA 0 -. Adi rn HUMULIN 50/50 s2 
HUMALOG I Se 1 fiala -1.000.U1 10 ml 
"MIX25” 5 caltucée se:300/U. 3 mf pe [Gp e 
HUMULIN 50/50 s2 
HUMALOG I Se 5 cartucce :3ml 1000 
"MDX.:50".5 cartucce SC.3.ml 
HUMULIN 50/50 s2 
HUMALOG 1 Se 5 fartuece: 15m -100U 
"NPL'Bicartucce SC:3 MI 
HUMULIN 50/50 JET s2 
HUMALOG I $2 5 penfill 3ml 
MIX: 2575. CAI UCCE:SC-100U/MI i: 
HUMULINI s2 
HUMALOG I S2 


MPE50"5 cartucce:sC:100U/mi 


1 fiala 1.000.U1 10m 
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HUMULINI I S2 IDROCLOROTIAZIDE S5 
5: Cartuoce sc:300/U! 3'iml 1000 cpr 50mg 
HUMULIN 1 JET I Ss IDROCLOROTIAZIDE A. S5 
5: penfill3 mi 30:cpr.50:mg 
HUMULIN L I S2 idroflumetiazide S5 
1 fiala:1.000 Ul 10 mi 
IDROLATTONE S5 
HUMULINR I S2 10 tpr50. my ; 
Pe E..iw/l!UJWPWUliWli@itti©_b{Bt.ajj{bjil]ia!Ké®NANKNRNN 7 ARI NNNNNNi5SNNNANNSMNN 
IDROLATTONE S5 
HUMULINR I Sz 10:cpr :100.mg : 
5 cartucce :300:UI:3ml 
IDROLATTONE S5 
HUMULIN R JET I S2 20/6pr:100 mg Rd 
5. penfill:3 mi 
IDROLATTONE S5 
HUMULIN U | S2 16:cps 25 mg à 
1 fiala:1.000 UI 1:0 ml 
IDROLONE S5 
HYPERHAES I S5 20cps 10 mg 
sacca 250mI . 
a idramorione HI S7 
HYPERHAES I 85 
102 500 IDROQUARK 2,5 S5 
14:cpr:2,5 Mg+#12,5 mg 
HYPERHAES I S5 
20:sacche 250.ml IDROQUARIRE sì 
14:cpr.5 mg+:25.mg 
IALUTIM Il P2 
20 monod coll 0,35 ml (oE:i se 
05% 
È IGROSELES S5 
ICARUS I 83 28 cpr 100 mg +25 mg 
luxinal 60erog 12. 
REPGNDELPRIROA Ped IGROSELES S5 
ICARUS I S3 28:cpi 50:mg+ 12,5mg 
hzxital 109: 121 
su ESSO SSIO9 eg o e, IGROSELES Ill P2 
ICARUS I S3 60:cpr 100 mg +25 mg 
lxinat 1006r0g!61 
SOA, LO ArOo: Sea IGROSELES S5 
ICARUS I 83 60/cpr50 ng + 125img È i È 3 
solxInal:120erog:6mc 
Sgomneg IGROTON 25 S5 
ICARUS T) S3 30:cpr:25.mg . : : È : 9 
lxinat100 12 2 
I IGROTON LOPRESOR Il P2 
ICARUS I 83 28&cpr.25:mg + 200-ng 
ixinal 120er9g 12 
as reti] IGROTON RESERPINA S5 
IDROCET Il S9 12 cpr 50:.mg.+ 0;25.mg 
Bt: 
rd i me INALCORT Il s9 
IDROCLOROTIAZIDE I S5 soluz nebul 30-ml 0,11% 
20 25 
A e AIA INALONE Il s9 
IDROCLOROTIAZIDE I S5 soluzxinal 200d 250mg 
100 25 
SPITRINI INDAFLEX S5 
IDROCLOROTIAZIDE I 85 50/cps 2.5 mg 
500'cpr:25 i 4 i 
Se INDAMOL S5 
IDROCLOROTIAZIDE I S5 50:conf 2,5 mg 
1000 pi 25 
FETEROO INDAPAMIDE M.G. S5 
IDROCLOROTIAZIDE I S5 5ocpr riv 25 mg 
20cpr50 È a 
SR INDAPAMIDE PL S5 
IDROCLOROTIAZIDE I S5 30 cpr riv 2,5 mg 
100 50 
cum ic MT INDAPAMIDE RK S5 
IDROCLOROTIAZIDE I S5 


500:cpr. 50m 


IDROGLOROTIAZIDE I Sa 


IDROCLOROTIAZIDE | S5 
| 1000epr25mg. 


20.:C pi riv:2,5 mg 


INDAPAMIDE RK S5 
30:cprriv:2,5 mg 


INDAPAMIDE RK S5 
50:cprriv:2,5 mq. 
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INDAPAMIDE SANDOZ I S5 INSUMAN T )S2 
30 :cpiriv2.5 img: 3 5 cartucce IM:SC:3 mE100: UT mi 
INDERAL III P2 INSUMAN | S2 

30:cpr 40 mg 3 fiale IM SC-10 MIETOO ULTI 
INDERAL II P2 IPAMIX | S5 
50.cpr.40.mg i i 50.cpr riv.2,5 mg A 
INDERAL II P2 IPERCORTIS Il S9 
B:fiale:EV5mg5mi 20:cpr2mg 
INDERAL II P2 IPOLAB II P2 
28 .cps 160.mg rilascio prolungato: 50:cpr:200 mg 
INDERAL 80 II P2 IPOLAB III P2 
50.cpr-80.mg 50:cpr-400 mq b ) 
INDERAL GRADUALE III P2 IPRAFEN s3 
28cps 80mg sospinal.300 erog:100 meg*+ 40 meg 
INIBACE PLUS I SS IPRAFEN S3 
14 cpr.5.mg:+12,5-mg ; : soluzxinal.20mI 
INITISS PLUS I S5 ISOMERIDE Il S6 
14.cpr.5.mg.+12,5.mg 60.cps.15.mg. 
INOPAMIL 100 Il S6 isometeptene Il S6 
40:cpr 1.00 mq 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INOPAMIL 200 II S6 1 fiala 02m ml 
20 200 
EIA ISOPRENALINA CLORIDR Il 56 
INOPAMIL 50 Il S6 5 fidle 0,2 mg E : £ ; ; È 
40 cpr 50. mg 
ISOPRENALINA CLORIDR Il 66 
INSUMAN I S2 5 fiale 0,2.mg.1 ml 
1 fiala:IM SC 5mI:100UI 7 mi 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN | S2 50 fiale 0.2 mg 
5 fiale IM SC 5mI:100UI / mi 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN I 82 100 fiale 0,2 mg îml : 
d cartucce IN:SC:3 ml 100 UT/ ml 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN | 382 5 fiale 0,2 Mg 
1 fiala: IM:5C 5 mb:1:00 Ul ini 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN I S2 50:fialé 0,2 Mg 
5 cartucce IM $C:3,15 mi 100 Ulm l 
e _ rw é-*- ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN I S2 5 fiale 0,2.mg 
5 fiale IM SC 5 mE100UI/ ml i 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN | S2 5 fiale 0,2 img 
5 cartucce IM SC :3 ml 100/UI/ ml na 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN e | S2 10 fiale 0,2 mg 
1 fiala: IM SE 5 mP100 Ul /mi 3 i i PEA O A 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN n I S2 100 fiale:0,2.mg 
5 fiale IM SC 5 mL700UI7-ml { 
È È ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN I S2 1 fiala 0,2mg 
comb.:15im:sc Scart sm 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN I S2 2 fiale 0,2mg 
fiala: IM SC 5 iml.100 Ulf 
—rwwrore*’——n = ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN | S2 3 fiale 0,2mig 
5 fiale IM SC 5 mi 100 UI/ ini 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN I S2 4 fiale 0,2mg 
5.:cartueee ‘IM:SC:3 mi 100:UE/ mi 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN I S2 5 fiale 0,4mg 
1/fialaM SC 5 ml 100 UL /ml I Pi i tipe 
SC AEREA IO IZ EEA ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
INSUMAN | S2 6 fiale 0;2mg 
fiale: IM:SC 5 int.1.00 UT:/ tal VO ii 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
2 fiale 0,2mg 


MR 
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ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 KESSAR T )S4 
8 fiale:0.2mig 30:cpr z0:mg 
ISOPRENALINA CLORIDR Il SG KINOGEN Il S9 

9 fiale:0.2mg 10°flaconi vaginali 10m 
ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 KINOGEN Il S9 
10 flale:0,2mg lav.ivag:pronta Sfiale :: 
ISOTOL I S5 KLOSTENAL Il S9 
1 flacone 250 ml:20% schiuma rettale 35m 3 mg +:canniule 
ISOTOL I S5 KLOSTENAL Il S9 
1 flacone :EV:500:mi 20% 2 clismi: 60. mI'sosp:rett + 7:cannule rett 
istrelina I S2 KREDEX II P2 
30:cpi div 25 ing 
JETBES I S3 
‘aerosol:200d:250+4100mcg KREDEX Il P2 
15 div 50 
JETBES MITE I 89 <pi div 50 mg 
aerosol. 200er0g: KREDEX Ill P2 
14 div 6,25 
JUMEX Il S6 SPIA S0 A 
50 cpr 5 mg KREDEX Ill P2 
28 div 6,25 
JUMEX 10 Il S6 SRI AN RI 
25 cpr 10mg KREDEX Ill P2 
56 cpi.div 6,25 
KADIUR I S5 e ie i 
20'cpr 50 mg'+5 mg KREDEX II P2 
28. idiv 12,5 
KADIUR I S5 EPA E RO 
30 cpr KREDEX Il pe 
56 cpr div 12,5 
KADIUR I S5 SPEFIM cm na 
EV.6fiale+ 6fiale: 20m! KREDEX Ill P2 
5Gicpr div 25 mi 
KAIMIL Il S9 la g 
soluz nebul 30 mi: mg/m KREDEX Ill P2 
28cpr div 3,125 ing 
KANRENOL I S5 
6 fiale EV 200 mg + G fiale solv2 mi KREDEX II P2 
28:cpr div 25m 
KANRENOL L S5 P 9 
20:cpr 100 mg : KRYPTOCUR S2 
2: flaconi:spray nasale: 10. 
KANRENOL Vr Ss5 pray 9 
20:cpr25:mg KUROVENT s3 
10'cps polvere .12.mcg.* inalatore 
KANRENOL I 85 ei ei i AE PE E ERE a 
20 cpr riv:200 mg KUROVENT s3 
20:cps polvere 12:meg+ inalatore 
KARVEZIDE I S5 
28cpr:150.mg+12.5 mg KUROVENT S3 
KARVEZIDE I S5 30'cps polvere 12mceg + inalatore 
56 cpr 150.mg +-12,5 mg KUROVENT S3 
RO dà 50 cps polvere 12 inceg *inalatore’ 
KARVEZIDE I $s5 
98:cpr:1.50.mg.i :42;5 mg KUROVENT s3 
60:cps polvere :12.mceg+ inalatore 
KARVEZIDE I S5 Led FELT 
28 cpr 300.mqg +.12,5 mg KUROVENT S3 
100 cps polvere 72 meg + inalatore 
KARVEZIDE | S5 
56 cpr 300.mg + 125 mg” KUROVENT s3 
120 cps polvere.12 mcg. i inalatore 
KARVEZIDE I S5 e I I RIA 
98 cpi.300.mg,4 12; Bing. KUROVENT 53 
180 eps polvere-12 meg + inalatore 
KENACORT Il S9 
10/cpr4 mg > KUROVENT 83 
200 cps polvere:T2 meg:+ inalatore 
KENACORT Il S9 
3 fialert0 mg:1mi KUROVENT s3 
da I ii n 200 cps polvere.12 mcg + 4inalatori 
KERLON Il P2 a EEC ERAPRNETO ie, EA ar ARR A O ii i 
28 cpr20mg KUROVENT sa 
AE (E 100 <ps polvere-Î2 meg + 2 inalatori 
KESSAR I s4 PSP 9 
30:cpr: 10:ma 
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KUROVENT LASIX 500 I )S65 
500:cps polvere 12:mceg +50 inalatori Z20°c pi 500 mg i 
KUROVENT LASIX LIQUIDUM | S5 
50.cps 1.2mcg ès saluz 100. 1% 
KUROVENT LASIX RESERPIN | S5 
60.cps:1.2:meg 50.cpr 
LANTUS LEDERCORT Il S9 
1 flaconcino SC:5 mi :100.UI/miI scir:60 mi:0,04% 
LANTUS LEDERCORT Il S9 
2 flaconcini:SC :5:mi:100 Ulm 10:cpr:4 mq 
LANTUS LEDERCORT I S9 
5 flaconcini.SC5-ml:100 Ul/mi 10:cpi.8 mg 
LANTUS LEDERTAM 10 S4 
10/flaconcini SC 5mI-100 Um 30 cpr. 10:ing 
LANTUS LEDERTAM 20 S4 
4 cartucce:SC-3-mt-100-UI/mt 30:cpr 20 mg 
LANTUS LENTARON S4 
5 cartucce SC.300.UI 3.ml depot IM fiala-250mg +.1fiala 
LANTUS LENTARON S4 
10:cartucce SC 3:ml 100 Um! IM 6fiafe:250mg + 6fiale solv 
LANTUS LEPTOFEN I S7 
3-penne:SC-3 ml 100 Ul/ml Tfiala IM EV: 10 ml 
LANTUS LEVEMIR s2 
4 penne SC 3.ml 100 Ulm penfili 1 cartuccia 3ML100U1/ML 
LANTUS LEVEMIR s2 
optiset 5 penne SC-300 UI:3"mI penfill'5 cartucce 3ME 100UN/ML 
LANTUS LEVEMIR s2 
TO :penne:SC 3 mi:100.UNYmi ‘penfil!10 cartucce SME: T0OUI/ME 
LANTUS LEVEMIR S2 
1 cartuocia SC 1,000.UI 10m FLEX 7: penna 3ML 100U//IMIL 
LANTUS LEVEMIR S2 
SC.t:cartucece:T:00U//ML3ML FLEX TO penna: 3ML:1:00UM 
LANTUS LEVEMIR sz 
SC3 cartucce SML'100U!/ML 1 penna SML.100UY/ML 
LANTUS LEVEMIR s2 
SC & cartucce 3ML 100U1/ML 5 penne 3ML:100UI/ML 
LANTUS LEVEMIR S2 
opticlit5 cartucce SC-300-Ul 3 10 penne 3ML 100U01/ML 
mf 
TETRA EE NERE LEVEMIR FLEX penna S2 
LANTUS cartucce SC:300 Ul '3 mi 
sC6:cartuiece 3ML100U!/ML 
LEVONIS II S9 
LANTUS . : BB" soluz nebul 15 fiale 1-mg/2ml 
SC:8 cartucce: r00U|/ML:3MLG: 
LEVONIS I S9 
LANTUS AD' soluzinebul:15 fiale.2 mg/2 ml 
SC9:cartuoce:L00UML:3ME: 
LEVONIS Il S9 
LANTUS soluz nebul 30.ml:0,1% 
SC T0cartuece 1 00UIME SIVE CEE 
LEVOVENT 53 
LASITONE 60:cps12 meg polvina! 
20:cps:25mg:1:37mg 
RA e ATI LEVOVENT S3 
LASIX 


100 ©ps:12' megipoly: 
inal 


5 fiale EV 250 mg 25 ml 


LIFEROL 


polvxinal 60erog:12meg 
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LIFEROL I S83 LOPRESOR RETARD UI )P2 
ponxinalt00erog:12meg 28:cpr 200 mg rilascio prolungato: i 
LIFEROL I Sa LOSAZID S5 
solxinal100ef6g:6incg 14cpririv:50+ 12/5 mg 

LIFEROL I S3 LOSAZID S5 
solxinal:120erog:Gmeg 14cpr.riv: 100:mg-+: 25 mg 

LIFEROL I 83 LOSAZID S5 
saluzinal:100 dosi:12 meg 28:cprriv:1:00mg +25 mg 

LIFEROL I S3 LOSAZID S5 
solxinal:120erog.12mceg 28:cpr.riv:50.mg:+ :12,5mg 

LISOFLU Il S6 LUNIBRON Il S9 
8.cpr.solub. "30-mg/30. ml:soluzione da mebùlizzare* T.flacone 

LIVIAL I SI LUNIBRON II S9 
30:cpr 2,5 mg 15f 2MI 2mg/2m 

LOBIVON III P2 LUNIBRON Il S9 
28:cpr.5.mg 15fl 2ml 1mg/2mt; 

LODOZ III P2 LUTRELEF S2 
30:cpr.riv.2,5.mg.+.6,25 mg 1 fiala EV-5C.0,8.mg + 1 fiala solv.+.1 siringa 

LODOZ II P2 LUVERIS S2 
50 cpr.riv.2,5.mg/6,25.mg SC‘ figa 7501 + Tfiala solu 

LODOZ II P2 LUVERIS S2 
60 cprriv:2;5-mg/6,25 mg SE. 3fiale 75UI + 3fiale solv 

LODOZ III P2 LUVERIS s2 
90.cpr.riv:2;5.mg/6,25.img SC.10/fiale 75U1+10fiale solv 

LODOZ HI P2 LUVERIS s2 
100-cpr'riv 2.5 mg/6,25 ma 1 flaconcino.SC 75 UF1-1-flaconcino soly 

LODOZ II P2 LUVERIS s2 
30cprriv5 mg + 6,25 mg 3 flatoncini SC.75:UI +3 flaconcinisoly 

LODOZ III P2 LUVERIS S2 
50 cprriv:5 mg/6,25 mg SC.10 fiale 75U1+10 fiale solv 

LODOZ Ill SP2 LUVION S5 
60:cpr.riv:5.mg/6,25 mg 10:cps:100 mg 

LODOZ III P2 LUVION S5 
90 cpr riv 5 mg/6,25 mg 20 6ps.100 mg 

LODOZ II P2 LUVION S5 
100:èprriv:5 mqg/6, 25Mg 6 fiale EV:200mgi+ 6 :fiale:solv:2 mi 

LODOZ II P2 LUVION So 
30: cprriv:10 mg + 6,25 mg 20 cpr 50 mg 

LODOZ II P2 LUVION S5 
50:cpr riv 10 ing/6,25 ing 40 cpr 50.mg 

LODOZ II P2 LUVION MITE S5 
60:cprriv:10:mg/6:25mg 10.:cps 50 mg 

LODOZ II P2 LUVION VENA Si 
90:cprriv:1:0.mg/6,25 mg = EV.fiala 200mg +.fiala 2iml 

LODOZ II P2 MANNISTOL S5 
100:cpr.riv:10.mg/625 mg soluz 250.ml. 20% 

LOPRESOR II P2 MANNISTOL S5 
30 epr riv 100 mg" 1 flacone 500 ml 20%. 

LOPRESOR OROS II P2 MANNITOLO S5 
28cprh0a:mg. 1 flacone 500'mi 59%: 

LOPRESOR'OROS II P2 MANNITOLO S5 

li ii iii ‘Migone I00mb 10% i 

LOPRESOR OROS II P2 MANNITOLO S5 
i28cpr:300 mg: 1 flacone 250.ml 10%: 
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MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 Hacone 500 mI:10% 1 flacone 50.ml 10% i 
MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone :100.mI:18% 1 flacone :100mI 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone:250-miI:1.8% 1 flacone 250.ml 10%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml:18% 1 flacone 500:mI 10%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone:250:ml.5% 1 Flacone 1.000 ml:10:% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone :500.ml-5%. 1. flacone 50-ml 18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250-mi:10% 1 flacone :100 ml 18% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO So 
1 flacone :500-ml-1.0% 1 flacone 250:ml 18%. 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100. ml.1.8%. 1 flacone 500.mI 18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO Ss 
1 flacone 250 .ml:1.8% 1 flacabe 1000 ml:18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 -flacone:500-ml-1:8% 20:Haconi 500 ml:5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1. sacca 250 ml 5% 20 flaconi 500 mI.10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 sacca:300 ml 5% 30/ffaconi 100 ml:18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
T flacone 100m:5% 24flaconi 250 mr18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO SS 
1 flacone 1.000 5% 20faconi 500 ml :18% 

MANNITOLO | SS5 MANNITOLO S5 
1 flacone :100:mI:5-% 1 flacone 50-mI 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
T:flacone 1,000: 10/% 1 flacone :100.mI 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 sacca 250MmI 10% 1 flatone 250 mi 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO So 
1.sacca:500ml 10% 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 1.000 18% 1 flacone 1.000 ml'5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
T.sacca 250ml 18% 1 flacone 50-ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO Si 
1:sacca:500 nl 18% 1 flacone :100:ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 50 ml. 5% 1 flacone :250.mi 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 MI 5% 1 flatone 1.000 ml:10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
T flacone: 250mi:5% 1 flacone 500mI 10%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 

ni 6 AAA li. .l}.}.}.}.}.bl.' 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 


«feflacone :1:000:mI 5% 


1 flacone :100.mI 18%: 
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MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 Hacone 290 mI:18% 1 flacone 500mI 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500.mI:18% 1 flacone :100mI 19% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone:1.000.mI-:1 8% 1 flacone 250.ml 13%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1'sacca 250 mM18% 1 flacone 500mI 182%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1.sacca.:500ml:18% 1 flacone :1.00:ml 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1.sacca-100 nl 5% 1 flacone Z50.ml 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1:sacca:250 ml 5% 1 flacone 500 ml 5% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO So 
1 sacca:500ml:5% 1 sacca:100 ml 5%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1. sacca.1,000.ml-5% 1: sacca: 250 ml 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO Ss 
1 flacone 250 .ml:1.8% 1 sacca: 00m 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone :500-ml::1:8% T*sacca: 1.000 mI 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1. sacca 250 mM 10% l'flacone 50 ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 sacca:300ml 10% 1 flacone :100ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
T:sacca:1.000:mI:10% 1 flatone 250:ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO SS 
1 flacone 250 ml:1:0% 1 flacone 500ml 10%: 

MANNITOLO | SS5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500:mI:10% 1: sacca: 100m1 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
T':sacca:1,000.ml:18% 1 sacca: 250 mi 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 MI18% 1 sacca 500 Ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO So 
1 flacone 500 ml:18% 1 sacca T.000ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
24'flaconi 250:mi.10.9;/100 mi 1 flacone 50 mi 18%! 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
20 flaconi 500 ml:10:g/700 ml 1 flacone 100-:ml 1 8%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO Si 
49 flaconi:100: mf.1:8:g:/100.ml 1 flacone 500:ml 18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
24flaconi 250 ml.18:g./100 ml 1 sacca. 100 ml-10%. 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
30 flaconi 500 ml 18 9100 mi 1 sacca 250 ml-18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
T.flacone:250mi:5% 1 sacca: 500 ml 18%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 

ni i AAA i... hl... i. 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 


«feflacone 250: mI:10% 


1 flacone :100.mI 5% 
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MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 Hacone 2590 mMI:10% 1 flacone 250mI 10% 
MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500.mI:10% 1 flacone 500mI 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone :100-mi-1.9% 1 sacca: T.00.ml 10%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 ml:18% 1 sacca: 250 ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone:500:mt1:8% 1 sacca: 500 ml:10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone:100.ml-5%. 1. sacca: 1.000 mil.10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 -m[:5% 1 flacone 50. ml 18% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO So 
1 flacone :500-ml:5% 1 flacone ‘100:ml 18%%.-- 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone .100. ml..1.0%. 1 flacone 250.mI 18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO Ss 
1 flacone 250.ml:1T0% 1 flacabe 500.ml 18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1-flacone:500-ml-1:0% Tsacca: 100ml-:1.8%0 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 100 ml.18% l'sacca 250 ml 18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone :250mI:18% 1 sacca:500ml18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone :500mi:18% 1 sacca: 1000 mi:1:8% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO SS 
1 flacone 500 ml:5% 1 flacone 50 ml 5% 

MANNITOLO | SS5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 -mI:10% 1. flacone :100nl 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ral:1.8% 1 flacone Z50.mI 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 50 ml 5% 1 flatone 500mI 5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO So 
1 flacone :100-m-5% 1 flacone 1.000 ml'5% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 250 mi:5% 1 flacone 50 mi 19% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1 flacone 500 ml:5% 1 flacone :100ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO Si 
1:sacca:1007nl:5% 1 flacone 250:ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1'sacca:250ml.5%. 1 flacone 500.mi 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1'sacca 500 ml 5% 1 flacone 1.000 mi 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 
1:sacca”1000"mi 5% 1 flacone 50m 189%: 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 

ni (fratape so milo ‘Migone I00mb 18% i 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO S5 


«feflacone:100:.mI:10% 


1 flacone 250.ml 18%: 


— es 
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MANNITOLO I S5 MARXIDE I )S9 
1: Hacone 500ml:1.8% sospinebul’20:fiale:0,50mg/mi 
MANNITOLO I S5 MARXIDE Il S9 
1 flacone 1.000 m1 8% sospnebut'24 fiale. 0,50 mg/m 
MANNITOLO BIEFFE I S5 MARXIDE Il S9 
18%:30:flaconi:250 ml sSoesp:inebul:60:fiale:0,50:mgimi 
MANNITOLO SODIO CL I S5 meclofenoxato Il S6 
1 flacone 500 ml 
MEDOZIDE | S5 
MANNITOLO SODIO CL I s5 30:cpr 300 mg + 10.mg 
1 flacone :500: ml 
MEDROL Il s9 
MANNITOLO SODIO CL I S5 10cpr div'4mg 
1 flacone:250-ml: 
MEDROL Il 59 
MANNITOLO SODIO CL I S5 30 cpr div 4 mg 
1 flacone 1.000mI 
MEDROL Il S9 
MANNITOLO SODIO CL I S5 20 cpr div 16 mg 
1 flacone-100-ml5% 
x mefenorex Il S6 
MANNITOLO SODIO CL I S5 _ 
LMSEGAE DO ALE mefentermina Il S6 
MANNITOLO SODIO CL I S5 MEGACORT Il S9 
1 flscone 500/m15% 3 fiale IM Ev:4 mg Tm 
MANNITOLO SODIO CL I S5 MENOGON s2 
l'ilacone 1.000 mnl.5% INI 3fiate-+:Sfiale ml 
MANNITOLO SORBITOLO I 85 MENOGON S2 
1 sacés 3.000 ma 054% 43,7% To fiale 1M + 10 fiale solv1 ml 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 MEROPUR $2 
1.sacca:5,000°mI:0,54 % +2.7% 5 fiale 75U1+5:fiale: 75UI 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 MEROPUR s2 
1 sacca:3.000 ml Hd fiale SC:IM:75 UL+:10 fiale:75 
Î 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 : 
mersalile S5 
1 sacca 5.000 ml 
MANNITOLO SORBITOLO N85 mesocarbo Ss 
1 flacone 3000 ml:0,54%+ 2,7% mestanolone SI 
MANNITOLO SORBITOLO I 85 METADONE CL.AFOM Il s7 
1 flacone 5000 mil: 0,54%0+ 2,7% os 3lt mg/m 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 METADONE CLALITTI Il S/ 
3:000 MI sacca 
pad essmiimg/M. ;;; cri e ci ia 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 VETADONEGLALNTTÌ Il S7 
5.,000-mi sacca os î0mitimg/ 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 METADONE CLALITTI Il S7 
1 sacca:2000 ml cs 20mITmg/ 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 METADONE CL.ALITTI Il S7 
1 sacca 3000 ml: os i00mi Img 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 METADONE CLALITTI Il S7 
i sacca 4500mI cs S00mI img 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 METADONE CLALITTI Il ST 
1 sacca 5000 ml 
DEE Se de PILA ATE oi os.1t1mg/m. 
MANNITOLO SORBITOLO I S5 METADONECIOR I s7 
1'sacca:6000ml -- si 
os 5ml-Tmg;m 
MARXIDE I 59 METADONE CLOR. Il S7 
sosp'riebul 20 fiale:0;25 mg/ml ostomi 1mg/in 
MARXIDE( I 89 METADONE CLOR, Il S7 
ACERRA: ki Osp Rebul 24 fiale 0,25 mg/ml ès40mi: Timagzm 
MARXIDE I s9 METADONE CLOR. Il S7 


:s0sp.nebul:60 fiale:0,25 ing/mi 


aséomi: Tmg/m 
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METADONE CLOR. Il S7 METADONE CLOR.MOL HW )S7 
psgomi: mg/m: è i scit: +.000:MI 
METADONE CLOR. Il S7 METADONE CLOR.MOL I S7 
0s100MmI1mg/ scir:40.imi:0,1% 

METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL Il S7 
scit.1.mg/.1.ml.5.ml i i scir.60.mI.1 mg/m A 

METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL Il S7 
scirtmg/tmit0mi scir:5 mil 5 mg/ml 

METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL I S7 
scit:1:mg/.1-ml:20m1 scir. 10.ml:5 mg/ml 

METADONE CLOR.AFOM Il 87 METADONE CLOR.MOL I S7 
scir:3'ing/:1ml-20-mI scir-20.ml:5 mg/ml ) 

METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL II S7 
scit 5. mg/ml 20 scir: 1.000 im 0,5% 

METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL I S7 
scir:1.mg/.1-ml:100 mt : : scîr:5 ml 1.mg/mt; 

METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL Il S7 
scir.1.mg/.1.mt.1,000.m scir.: 10.mI.1. mg/m 

METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE/CLOR.MOL I S7 
scir:tmg/1.ml40ml scir:20.ial ing/ml 

METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONECLOR.MOL I S7 
scir:1:mg/:1-ml:60:ml stir/100 m:1: mg/ml 

METADONE CLOR.AFOM Il S7 METADONE CLOR.MOL Il S7 
scir.1.img/.1. ml. 80ml stîr. 40 mi.1 mg/m 

METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLOR.MOL Il S7 
0s5mi: mg/m scir:60.mI: 1 mg/m 

METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLOR.MOL Il S7 
ost 0mi Imgim scit:5 ml :5mg/mi 

METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLOR.MOL Il S7 
0520mi- mg/m scir. 10 ml:5 mg/m 

METADONE CLOR.IBP Il 67 METADONE CLOR.MOL Il S7 
os40mi:1mg/m: : ; Di scir:20-mi:5 mg/m 

METADONE CLOR.IBP Il 87 METADONE CLORIDRATO I S7 
oséomi 1mg/m Ba OS SML 1 mg/ml 

METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO Il S7 
os80mi mg/m: fi i OS'TOML 1 mg/m 

METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO Il S7 
ost 00ml:1mg/ “i os 20m 1 mg/m 

METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO Il S7 
os5O0ini ‘1 mg/ a Wi i 05 40M T'ingimal © i i ; ; i 

METADONE CLOR.IBP Il S7 METADONE CLORIDRATO Il S7 
os iltimgim 5 OS 60ML 1 mg/ml 

METADONE CLOR.IBP II S7 METADONE CLORIDRATO I S7 
os20mi: 1mg/m % OS. HOML 1 mg/mi 

METADONE CLOR.MOL Il S7 METADONE CLORIDRATO I S7 
scit.5.mg-bml È os 20 ml 3img/ml 

METADONE CLOR.MOL Il S7 METADONE CLORIDRATO Il S7 
scie 10 mg 10m * 0$100ML 1 mg/ml 

METADONE CLORMOL Il S7 METADONE CLORIDRATO Il S7 
scir 20 mg 20m i i 0s 20 ml 5:mg/mi 

METADONE CLOR.MOL Il S7 metamfcetamina II S6 
séir 100 ml 1 mg/ml “n E A 

A (Fu metandienone | SI 

METADONE CLOR.MOL Il S7 . 
sE 50OmiTimg/ metandriolo | SI 
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metenolone I S1 METOPROLOLO EG UT )P2 
100 cpr 100 
METICORTELONE I s9 ai 
20:cpr 5 mg METOPROLOLO EG Ill P2 
METICORTELONE II s9 50:cpr 200 mg rilascio prolungato: 
10:cpr2.5 mg METOPROLOLO EG Ill P2 
METICORTELONE II s9 100 cpr 200 mgrilascio: prolungato 
1 fiala iniet125 mig METOPROLOLO HEX. Ill P2 
E E ra 30/cpr 100: 
metil-1-testosterone I S1 la 9 
_ 7 METOPROLOLO HEX. II PZ 
metilamfetamina "86 28:cpr 200 ng rilascio prolungato 
METIBERASONE Il Ss9 METOPROLOLO RK Il P2 
3 fiale IM 80 mg +2 fiale solu 50cpr100mg 
metilclortiazide I S5 METOPROLOLO RK Il P2 
metildienolone I SI 100€p£ 100.1g 
metilefedrina Il 86 METOPROLOLO RIC II P2 
50:cpr:200 mg rilascio.prolungato:: 
piricnelossamiebUinia. >... a cruoa M METOPROLOLO RÎ Il P2 
metilendiossimetamfetamina Il S6 100 cpr 200.mg rilascio: prolungato 
metilfenidato Il S6 metossifenamina Il S6 
metilnortestosterone I SI METOTENS Ill P2 
“cc 28icpr 95 img rilascio controllato 
METILPREDNISOLONE Il Ss9 
METIOTENS II P2 
10:cpr 4 mg È s È 
28 .cpr.190 mg rilascie controllato 
METILPREDNISOLONE Il S9 
METRODIN HP 150 S2 
100:cpr4mg 
uuen——_—_——_—_———r"=—*-"———r—r"_-: tiala. 150U1+ fiala solv 
METILPREDNISOLONE Il S9 
METRODIN HP 75 s2 
500: cpr:8:mg 
PE RR EA ge AT ATA IR A i 1 fiala IM SC-75 Ul +1: fiala sol 
METILPREDNISOLONE Il S9 
1000 épi 4 ing mibolerone SI 
METILPREDNISOLONE Il s9 MICARDISPLUS SS 
10'cpré mg i ; 14:cpr-40/12,5.mg 
METILPREDNISOLONE I) s9 MICARDISPLUS s5 
100 cpr 8 mg 28:cpr 40mg+ 12,5 mg 
METILPREDNISOLONE Il s9 MICARDISPLUS s5 
500 cpr. 8 mg 28:cpr.40/12,5.mM9 
METILPREDNISOLONE Il 59 MICARDISELUS ss 
1000:cpr8mg 56:epr 40/12,5 mg 
METILPREDNISOLONE A Il 59 MICARDISFLUS Si 
100: cpr.4.mg 98'cpr40/12,5:mg 
METILPREDNISOLONE A. Il 9 MICARDISPLUS S5 
10cpr 8 mg 14'cpr 40/12,5 mg 
metiltrienolone I SI MICARDISPLUS ss 
cine iii Z8:cpr 80mg + 12,5 mg 
METOPROLOLO Il P2 [RALE DAG TA no 
MICARDISPLIUS S5 
30 epr100.mg 
E ———<”Y—--—---<-"*** = 28:cpr.80/12,5.mg 
METOPROLOLO ile e 
ci MICARDISPLUS S5 
28: :cpr:200.mq: rilascio prolungato 
Ca * lA 56'epr-80/12,5.mg 
METOPROLOLO ANGE II P2 è 
B0cpr 100mg. MICARDISPLUS 5 
cuce tei ese e 98:cpr:80/12,5.mg 
METOPROLOLOANGE III P2 
5 È MICOREN Il S6 
30‘cpi 200 mg rifascio prolungato 
° gttos 20 ml:15% 
METOPROLOLO EG II P2 
20 <pà 100 mg MICOREN 100 Il 86 
ANTO © 5=©5=—=—5—5—5—5—©— “AZZ ZZZ i 20:cps.1.00 mg 
METOPROLOLO EG III P2 
MICROQUIDE | S5 


‘S0'cpr.100mg 


14:cpr riv 204 6,25 mg 
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MICTASONE Il S9 MIFLONIDE I )S9 
TO supposte 60:cps 200 meg polv inal 
MIDAX I S5 MIFLONIDE Il S9 
14 cpr 10mg 1 flacone 120cps 200 meg polvinal 

MIDAX I S5 MIFLONIDE Il S9 
<Bcpr.10.mg 10:cps:400 meg polv inal 

MIDAX | 5 MIFLONIDE Il S9 
30:cpr10:mg 14:cps 400 meg polv inal 

MIDAX I S5 MIFLONIDE II S9 
50 cpr. 10.mq 20:cps:400 meg pol inal 

MIDAX I S5 MIFLONIDE I S9 
100.cpr10 mg. 28:cps 400 meg polv inal 

MIDAX I S5 MIFLONIDE Il S9 
112:cpr 10 mg 30 cps 400 meg polv inal 

MIDODRINA UN. Il S6 MIFLONIDE Il S9 
gtt.0s:30-ml-0,25-% 42:cps 400 meg polv'inal 

MIFLO II S9 MIFLONIDE I S9 
inal:260d-200mcg.jet 50.cps 400 meg polv inal 

MIFLO 200 II S9 MIFLONIDE I S9 
inat:200d200mcg 56/cps400%ncg polv inal 

MIFLONIDE II Ss9 MIFLONIDE I S9 
10 cps 200 mcg polvinal 60.cps 400 mg polv:inal 

MIFLONIDE Il s9 MIFLONIDE Il s9 
14.cps:200 meg polvinal g4c ps 400 meg polv inal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
20:cps:200 meg polvinal 100 cps 400mrcg polvinal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
28 cps 200 mcg polvinal 1712 cps 400mcg pole inal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
30 cps 200 meg polvinal 120 cps 100 mcg polv inal 

MIFLONIDE Il 69 MIFLONIDE Il S9 
42:cps:200 meg: polvinal 140 cps 400.mcg polv inal 

MIFLONIDE Il 59 MIFLONIDE I S9 

a 39 SP 299 aio inal o e Sy dei -,  SARESRI AOP eg PRE lgai o SI 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
56/cps:200 meg polvinal 200 cps 400 meg polv inal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
60 cps:200 mcg polv inal 280 cps 400 mcg polv inal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
84:cps 200meg polv inal 1: flacone ‘60 cps:400 meg polvinal 

MIFLONIDE Il S9 MIFLONIDE Il S9 
100.cps 200 meg polv.inal 120 cps 400 meg :polv inal 

MIFLONIDE Il S9 MILLENIUM | S4 
112.cps.200mcg polvinal > 30:cpr.10:mg 

MIFLONIDE Il S9 MILLENIUM | S4 
120:cps-200 mcg polv.inal 30.epr20.img 

MIFLONIDE Il S9 MILLIBAR | SS 
140 eps 200 meg pelv inal 50 :cps25 img 

MIFLONIDE Il S9 MINDOL MERCK Il S7 
168:cps'200 meg polv'inal 12'conf 

MIFLONIDE Il S9 MIOLENE | 63 

ui Ago 200 100a polvImal i dii ill... ... 

MIFLONIDE Il S9 MIOLENE | S3 


i280:cps Z00 meg: polv.inal 


6 fiale IM:10.mg 22m 


— 258 — 


1-3-2007 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 50 


MIOLENE I S3 MORFINA CLORIDR MO )S7 
3 fiale: EV:50 mg:5.mi 3 5 fiale :50.img;/;5.mI 
MIOZAC Il SG MORFINA CLORIDR I S7 

1 flaconicino EV 20 ml:12;5:mg/mi 5 fiale 10.mg 11m 
MIXER II P2 MORFINA CLORIDR Il S7 

<Bps.50.mg.t.20.Mg i : 5 fiale 20 mg limi <TR 
MODURETIC I S5 MORFINA CLORIDR Il S7 

20cpr5 mg+50 mg E fiale 10.mg 11m 
MODURETIC I S5 MORFINA CLORIDR HO S7 

28.cpr:2,5mg +25 mg 5 fiale 20.mg1.mi 
mometasone Il $9 MORFINA CLORIDR I S7 
MONGRES I si 1 fiala 10.mg 11m À 

30:cpr 10:meg MORFINA CLORIDR Il S7 
MONORES I Si 1 fiala 20.mg1.mi 

30:cpr.0,02 mg. + ; MORFINA CLORIDR I S7 
MONORES I SI 5 fiale 10 mg 1.ml; 

forte scir120ml MORFINA CLORIDR Il S7 
MONORES I SI 5 fiale 20.mg.1.ml 

scir:120-mi MORFINA CEORIDR HI S7 
MONOTARD I so 1 fiala 30 mig 

T fiala sc 10 mi40UI/ im MORFINA CLORIDR II S7 
MONOTARD I se Tfiala 20 mg :1.:ml 

5 fiale:SC.:10 ml:40 UL/m : : MSCONTIN Il S7 
MONOTARD I se 16:cpr.10.mgrrilascio prolungato 

1 fiala.SC-1:000.UI 10 ml ; MSCONTIN Il S7 
MONOTARN I se 16cpr.30.imgtilascio prolungato 

5 fiale:SC10 ml 100.U/ml MSCONTIN Il S7 
MORFINA CL ATROPINA SOLF Il s7 16:cpr.60mgrilascio prolungato 

5 fialelimI a È MSCONTIN ll S7 
MORFINA CL ATROPINA SOLF Il S7 16 cpr 100 mg rilascio prolungato: 

5 fiale ml ; PS MSCONTIN Il S7 
MORFINA CL ATROPINA SOLF I s7 19691200 ma rilascio prolungato 

5 fiale:t.ml ; 3 MSCONTIN I S7 
MORFINA CLORIDR Il S7 __— ‘@raridlatà perisasp OS'-20.mMg:RIC, 200. dc dA 

5 fiale:10 mg.1.ml i MSCONTIN ll S7 
MORFINA CLORIDR II s7 granulato per:sosp OS:30 mg 

5 fiale:20/mg.1.ml ì MSCONTIN Il S7 
MORFINA CLORIDR Il 87 granulato per.sosp 0$:60 mq 

1 fiala1°0img:1.ml MSCONTIN Il S7 
MORENA doni dei ©) ii ea granulato persosp 0$100mgi ° ° . 

1 fiala: 20.mg:1.im MSCONTIN ll S7 
MORFINA CLORIDR II s7 granulato per:sosp OS-200 mg 

1 fiala:10 ml 100.mg.;{ 10ml MXL CONTIN I S7 
MORFINA CLORIDR Il S7 B cps 30 mg rilascio prolungato 

5 fiale:10 mi 100:mg/ tomi MXL CONTIN Il S7 
MORFINA CLORIDR Il 87 8 cps 60 mg.rilascio. prolungato. 

1 fiala.10.mi 200.mg 10 mi . l : MXL CONTIN Il S7 
MORFINA CLORIDR Il 87 8 eps 90 mg rilascio prolungato 

5 fiale 10 ml 200 mg / 10 ml MXL CONTIN Il S7 
MORFINA.CÎORIDR Il S7 8 cps 120:mgirilascio prolungato: : 

5 fiale:1.00 mg / 5ml MXL CONTIN Il S7 
MORFINA(CLORIDR us 8 ps 150 mg rilascio prolungato 

1 fiala 100mg/5ml MXL CONTIN Il S7 
NOSENA CORIO == ar 8 cpi 200 mgiiflascio prolungato 

1 fiala: 50.mg 55m nafarelina | s2 
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nafazolina Il S6 NEORECORMON s2 
NALAPRES | 85 fiala 2000U1+ siringa sol 
14 cpr 20mg+12,5 mg NEORECORMON s2 
EV.SC bfiale 200001 + 5fialé 
NAMBROL II S9 
nebul:15f1m NEORECORMON S2 
TOfiale: 2000UI + 10fiale.sol:: «i 
NAMBROL Il Ss9 
nebult5ft 2 © : i : NEORECORMON S2 
DEIRA A A ii ap fiala: S000UI + siringa:solv 
NAMBROL II s9 
nebul:30fl îm NEORECORMON sz 
EV.SC 5fiale 5000UI + 5fiale 
NAMBROL II S9 
nebul:30f 1m i 5 NEORECORMON S2 
fiala 10000U1+ siringa sol ) 
nandrolone [vedi "19-nortestosterone"”) I SI 
e ne nn n i NEORECORMON s2 
NATRILIX I S5 


EV.SC Sfiale 10000L+5. 
30:cprriv:2,5 mg: 


NEORECORMON S2 


NATRILIX LP | I SS 1 flaconcino-multid 50.000-UI +1 fiala solv - 


30:cpr riv:1,5mgrrilascio prolungata 


NEORECORMON S2 


NEBID i 1 flacancinia multa 100.000 UT +1 flala solv 


IM 4MLT000 mMg/4ML 


NEORECORMON, S2 
NEBILOX Il Pe 1 cartubcitse 10.000 VI 
28:cpr.div5:mg 
NEORECORMON Ss2 
NEBULCORT I S9 Bicartucce SC-1:0.000 UI 
soluz mebul-30 ml:0;1% 
NEORECORMON s2 
NEBULGEN Il s9 l'cartuecia SC 20,000: UI 
15 monod:1mg/ 
NEORECORMON s2 
NEBULGEN Il s9 3 cartticce SC 20.000 Uli 
15 monod 2/Mg/ 
NEORECORMON S2 
NEBULGEN Il 59 EVSC Isiringa 500UI 
30monod:1mg/1 
NEORECORMON S2 
NEBULGEN Il S9 EV SC 6 siringa 500UI 
30monod:0,5mg: 
NEORECORMON S2 
NEOCLYM /-: 1 siringa EV.SC 1.000-UI 
30 cpr200 mg 
NEORECORMON S2 


NEOLOTAN PLUS I S5 
14cpr.riv50 mg +12,5 mg ] 


EVWSC 6 siringa. IOGOUI 


è 
NEOLOTAN PLUS I S5 1 siringa EVISC: 2.000 01 
14cpr:100mg +:25img 
NEORECORMON S2 
NEOLOTAN PLUS I S5 


EV:S5C 6 siringa 20000! 


28:cpr.riv.1.00 mg +-25.img 


NEORECORMON S2 


NEOLOTAN PLUS I S5 1 siringa EV.SC 3.000 01 


28 cpr. riv50 mg +12,5 mg 


NEORECORMON S2 


NEOPREX . I 85 EV SEC 8 siringa 300001 

14/cpr:20 my +:6mg “ 
RE RI NEORECORMON s2 
NEORECORMON 1 Se 1 siringa. EV. SC 5.000:Uf 

EV.SC:500UI + fiala 0.5m 
MIRI NEORECORMON se 
NEORECORMON I Se EV.SC'6 siringa. BOOOUI 


EV'SC 5flale 5000: 5fiale i sr _ _IWTwWWWTTCcOo se AA e 


NEORECORMON I S2 
10fiale 500UI+ 10fiale.solv 


1 siringa. EV-:SC.10.000:U! 


NEORECORMON S2 


NEORECORMON I S2 EWSC'6 siringa: TO0OGUI 


fiala 100011 siringa s6v 


NEORECORMON se 
NEORECORMON I $2 1 siringa EVSC 20.000 DI 


EV.SC.5fiale: TO0QUI + 5fiale. i 
NEORECORMON s2 


EV:SC:6 siringa: 20000UI 


NEORECORMON I S2 
10frale:1000U!+-10fiale sol 
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NEORECORMON I S2 NESPO s2 
1 siringa EV:SC4.000 UI 1 siringa SC:EV300:meg 0,6 mi 
NEORECORMON I S2 NESPO s2 

EW:SC:6 siringa:4000U! 4 sirifighe SC EV:300 meg 0,6mMI 
NEORECORMON I S2 NESPO S2 
1 siringa. EV:SC-:6.000.UI 1 fiala SC.EV: 15 meg 1.im 
NEORECORMON | 82 NESPO s2 
EVW:SC: siringa 60000] 4 fiale SCEV 15 meg 11m 
NEORECORMON I S2 NESPO S2 
1. siringa: EV.SC:30.000.U1 1 fiala SC.EV:25 meg 1mi 
NEORECORMON I S2 NESPO S2 
4 siririghe 30000U1 4 fiale SC EV:25 meg 1.imi 
NEREFLUN Il S9 NESPO s2 
soluz nebul. 30 ml':30.mg/30 mil 1 fiala SCEV 40 Meg 1imi 
NESPO I S2 NESPO S2 
1 siringa:SsC-EV:10.mog 0;4iml 4 fiale SC EV:40 meg timi 
NESPO Il S2 NESPO S2 
4. siringhe. SC.EV-10.mcg.0,4.ml 1 fiala SC EV.60 meg 1.m/ 
NESPO I s2 NESPO S2 
t siringa SC-EV.15 meg 0,375 ml 4 fiale $C A60 meg 1.ml 
NESPO I S2 NESPO S2 
4 siringhe: SC EV :15: meg 0;375 ml siringa: SC-EV:500-meg 1 ml 
NESPO I S2 NESRPO s2 
1 siringa SC.EV 20 Mog 0,5 MI SCEV4 siringhe. 200meg 1MI 
NESPO I S2 NESPO s2 
4 siringhe SC-EV:20 mog:0:5 MI SC1:penna 10 meg 0. 4ML 
NESPO I S2 NESPO s2 
1 siringa SC EV 20 meg 0.5/mI SCTpenna 15 meg 0,375ME 
NESPO I S2 NESPO S2 
4 siringhe SC EV:30 meg 0,3mI 1 penna SC.20: mcg 0,5 
mi “ 
NESPO | 382 
1:siringa:SC EV:40.meg 0;4 ml: NESPO se 
SC '1:penna 30 meg 0,3ME 
NESPO I S2 
4 siringhe SC EV 40 meg 0,4 mi NESPO s2 
I «>> SC.1-penna 50 meg 0.5ML 
NESPO I S2 
1 siringa SC EV.50:meg: 0,51 NESPO s2 
1 penna SC60: mcg 9,3 
NESPO I S2 ml 
4 siringhe SC.EV:50 meg 0,5 mi NESPO se 
NESPO | S2 1. penna SC:80: mcg 0,4 
tisiringa SC EV 60 meg 0,3 mi ci CRE o 
NESPO I s2 NESPO Se 
4 siringhe SC EV 60 meg 0,3 mi ohi St100; 074,02 
NESPO I $2 NESPO s2 
1 siringa:SC:EV.80.mog: 0;tml 
1 penna 5C.1.50: meg:0,3 
NESPO I se E 1 
4 siringhe SC.EV 90meg 0,4.ml NESPO se 
NESPO I S2 1 pentria SC:300: mcg 0,6 
è ml ; 
1 sirihga SC-EV:100meg D;5 Ml EE ATE peo geni e ev agire Cari Ela lc; mai 
NESPO s2 
NESPO | S2 
1..penna $C.500: meg. 1 
4:siringhe: SCEV:00 meg:0,5 n ini 
NESPO I S2 NESPO s2 
I(sirifiga SC EV.150mcg:0,3.mi 1 penna SC 40 iricg 0,4 
è, O ORSI AA mi 
NESPO I S2 
4.siringhe SC.EV:150 mcg. 3 mi NEUROGER I s6 
30:cpr:10:ing 
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NEUROGER Il S6 NORADRENALINA TARTR H )S6 
15:cprriv.10 mg: 8 fiale 2rig tm 
NEUROGER Il SG NORADRENALINA TARTR Il S6 
05:10 fiale .10:mg 9 fiale 2mg. tm 
NEVACORT Il S9 NORADRENALINA TARTR Il S6 
+ ovuli vaginali 10'fiale. 2mg1mi 
NIFTEN Il P2 NORADRENALINA TARTR Il S6 
28cps 50mg +20 mg E fiale ev 2:mg/mi 
niketamide Il 56 NORADRENALINA TARTR Il S6 
10:fiale: 2 mg/ml 
NISOLID Il S9 
aerosol dosato 200 dosi norbaletone SI 
NISOLID Il S9 norclostebo! Si 
POSERO IRE iii Li i |||ll|EEFc “C<cFWW.ÉÉik ui 
NORDITROPIN S2 
NISOLID Il S9 1 cartuccia 5 mg: 1,5 ml: 
“BB".1.b-Hale 2 mf.0,05% aerosol 
NORDITROPIN S2 
NISOLID JET II S9 1 cartuecia:10. mg. T&:mi 
sospxinal:200d:250 
NORDITROPIN S2 
NISOLID MONOD. Il S9 Teartuceia 18 /mg tSmi 
aer:20f1-0;1% 
noretandrolone SI 
NISOLID MONOD. Il S9 
SLIOGA DIGSA norfenefriha Il S6 
NISORAN Il S9 norfenfluramina Il S6 
soluznebul 30 /mI0,1% NÒRMOpRESS | 85 
NOLVADEX I S4 80'cpr.div 100 mg +2,5 mg 
30.cprriv.10.mg- NORPA | 85 
NOLVADEX D | S4 30:cpi div 100 mg +2,5.mg 
#0 ERE HY.<0mg NOVAHALER Il s9 
NOMAFEN I S4 solxinal S0dmeg: 200d 
SECRET 0 mg NOVAHALER Il s9 
NOMAFEN L Sf solxinal 100mcg:200d 
FO epr ri 20 ma NOVAHALER Il s9 
NOMODINE II P2 inal 50meg200d c/er 
20/6866.25 Mid NOVAHALER Il 9 
NOMODINE II P2 inal 100mcg:200d c/e 
30.cpr43.mg NOVOMIX 30 s2 
NORADRENALINA TARTR Il S6 5 cartucce: 3ml 300 UI 
5 fiale:2 mg:1.mil NOVORAPID s2 
NORADRENALINA TARTR Il S6 1 fiala SC-10.ml 100:UI:/:ml 
e NOVORAPID se 
NORADRENALINA TARTR Il S6 5 cartucce: ml 300 Ul 
Sifiale 2-mg;T:rnil NOVORAPID NOVOLET 82 
NORADRENALINA TARTR Il S6 SC 5siringhe 1,5M 
lfaleemadmi NOVORAPID NOVOLET s2 
NORADRENALINA TARTR Il S6 5 siringhe se:3 ml 
2 hole agita NOVORAPID PENFILL 82 
NORADRENALINA TARTR Il £6 5 cartucce: sC1,5 ml: 
3 fiale mg 19h, NOVORAPID PENFILL s2 
NORADRENALINA TARTR Il SG 5 cartucce:SC.300:U! 3:ml 
+ Male 20g\ I NUTROPINAO s2 
NORADRENALINA TARTR Il S6 1 cartuccia $C:2.mi 10 mg/2:ml 
ts CLI PIANTI NUTROPINAO S2 
NORADRENALINA TARTR Il S6 3 cartucce SC 2 ml 10.mg/2m 
cf © fple ag NUTROPINAO se 
NORADRENALINA TARTR Il S6 6 cartuece SC 2 mi 10mg/2imi 


7 fiale: 2mg:tmi 
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NYOGEL II P2 OVITRELLE 250 T )S2 
gel oftalm 5g 0,1% SC Tsir 250mcg/0,5mi 
octopamina Il SG oxabolone | SI 
OFTIMOLO II P2 OXANDROLONE | SI 

fol :5ml:0,25% 230:cpi 2.5 mg 
OFTIMOLO III P2 oxilofrina Il S6 
coll'3Mmf 0,25% 
CR oximetazolina Il S6 
OFTIMOLO ilpoi  ———__——_————_—+—&__—’’’’’_—e@6@0@&Ò—-«—-—— 
col E mi 0,6% OXIS TURBOHALER 4,5 Sa 
60.dosi polv.inal 
OFTIMOLO II P2 
toll3mf 050% OXIS TURBOHALER 4,5 s3 
3inal. 60d 
OMERIA II P2 
28 cpr 6,25 mg OXIS TURBOHALER 9 S3 
60 dosi-polv inal 
OMERIA III P2 
©OXIS TURBOHALER 9 S3 
30:cpr.25. mg 
3inal 60d/in 
OPTRUMA I S4 
14:cprriv:60 mg oxprenalalo Ill P2 
OPTRUMA I S4 OXYCONTIN Il S7 
28:cprriv:60 mg 28&cpr.10°mg tilasciò prolungata 
OPTRUMA I S4 OXYCONTIN Il S7 
100:cpr riv60 mg 56.cpr Temg rilascio prolungato 
OPTRUMA I S4 OXYCONTIN Il S7 
84 cpr riv:60 mg 172: cpr 10 mg rilascio prolungato: 
ORAMORPH Il 87 OXYEONTIN Il S7 
scir.100 ml2 mg/mi flacone: 28 cpr 10mg rilascio prolungate 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
‘65 soltuz fiala :120mI 20mg/ flacone 56. cpi 10.mg rilasciò prolungato. 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
20 flatoncini os 10 mg 5 mi flacone: 112:epr 10. mgirilascio prolungato 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN I S7 
20 flacoricini:05 30 mg 5 mi - . 28:cpr20.mgrilascio prolungato 
ORAMORPH NW S7 OXYCONTIN Il S7 
20flaconcinios 100 mg 5.inl 56:cpi 20:ing:rilascio: prolungato: :: 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
scir:250-ml:2-mg/ml 112 cpr 20 mg rilascio prolungato 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN HI S7 
Scir:500 ml:2 mg/ml flacone: 28 cpr 20.mg rilascio prolungato 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
os soluz fiala 30m 20mg/m flacone: 56 cpr 20 mg rilascio prolungato 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
scir:100.ml:20 mg/ml flacone. 112:cpr 20:mg.rilascio prolungato 
ORAMORPH Il S7 OXYCONTIN Il S7 
scit:20.ml.20 mg/ml 28:cpr 40. mgrrilascio prolungato 
ORGALUTRAN I 82 OXYCONTIN Il S7 
1.siringa:0;25 mg'i0,5 mi” 56:cpr40:my:rilascio:prolutigato 
ORGALUTRAN I S2 OXYCONTIN Il S7 
5 siririghe.0,25mg 0,5.mi 112 cpr 40 mg rilascio prolungato 
ORIMETEN I S4 OXYCONTIN Il S7 
40/cpr 250 mg” flacone 28: cpr 40.mg.rilasclo prolungato 
ortetamina, Il S6 OXYCONTIN Il S7 
Sr AGATA flacone 56 cpr 40mgirilascio prolungato 
ossimesterone I SI 
OXYCONTIN I S7 
ossimetolone I Si flacone 112 cpr 40 mg rilascio prolungato 
ossimorfone Il S7 OXYCONTIN I S7 


28.€pr-80.ing.rilascio prolungato 
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OXYCONTIN Il S7 PILOBLOC UI )P2 
56 cpr 80: mg rilascio prolungato colrs mi 
OXYCONTIN Il S7 PILOBLOC III P2 

112:€pr:80 mg rifascio prolungato 60imonod:coli 0,25MI 
OXYCONTIN Il S7 PILUS S2 
flacone:28.cpr.80-mg rilascio prolungato 7. cpr.riv.1.img 
OXYCONTIN Il S7 PILUS s2 
flacone:56 cpr:80mg rilascio prolungato 28:cprriv:: mg 
OXYCONTIN Il S7 PILUS S2 
flacone:1:12:cpr.80:mg.rilascio:prolungato 30:cpr.riv:1 mg 
PAIDORINOVIT Il S6 PILUS S2 
lig.1.5g 84:cpi riv:1 mg 
PAIDORINOVIT Il  S6 PILUS s2 
gtt rino! 30.g 98 cprtiv. ing 
PAIDORINOVIT Il S6 PLANDER So 
pomderm:Bg 1 flacone EV. 500 im 6% 
PANERAJ II S6 PLANDER S5 
scir.180.g infusione :20 flaconi 500 ml.50.g/ 500 ml 
paraidrossiamfetamina Il S6 PLANDER SS 
infsioné 20%laconi 500 ml 800g9/500mI 
parametasone Il S9 
. s PLANDER R S5 
parametilamfetamina Il SG Ii EV Od mi io 
PARMODALIN Il SG PLASBUMIN S5 
25 cpr riv.10 mg + 1 mg infusflacone 50mi 20% 
PASTA ARSENICALE NORM II $6 PLASBUMIN 85 
SmigT00d infus flacone 100.mI 20% 
PASTA ARSENICALE NORM Il S6 PLAUDIT Il S9 
6:59 ‘AD' soluz nebul 15 fiale 2 mi 
pemolina I s6 PLAUDIT Il S9 
penbutololo WI P2 BB" soluz mebul 15:fiale 2 ml 
PLENAER S3 
PENTAFEN N) S7 i ; i ; 
n n » soluz nebui Z0 fiale 0,5 mg:+ 20 fiale :0,5.mg 
5 fiale IMEV 30 mgitimi 4 
PLENAER S3 
PENTAFEN Il S7 
190 erog 25.mg+. 10 mg.aerosol 
to:fiale:IM:EV.30-mg-1mil cai: E SG EEE - 
PLUSCOR III P2 
PENTASTARCH I S5 
28:cpr riv:5 mg 
1:sacca:250 ml.6:%. 
PENTASTARCH I S5 api LA 
28cprriv:t0 mq 
1 sacca:500 ml 6% 
PENTASTARCH I S5 politiazide e | ie ___i ta 
1. sacca 250:ml 10% PONDERAL Il S6 
PENTASTARCH I 85 SO cprz0 ma 
1:sacca:500ml.10% PONDERAL RETARD Il S6 
pentetrazolo Il S6 30.cps.60.,ma 
POTASSIO CAN.RK 
PERTENSIN 1,25 I S5 Sa 
20'‘cpr riv:1':00mg: 
28 cpr.30. Mg +.125 Mg 
POTASSIO CAN.SAND. 
PERTENSIN 2,5 I S5 Sa 
i È 20:cpr.riv.1.00.ing 
28.cpr.30.mg4-2:5 mg 
POTASSIO CAN.UNION S5 
PETIDINA CLORIDR Il S7 
f 20€ pr riv:1:00mg 
5 fiale:100 mg:2 ml 
PETIDINA GLORIDR Il 87 VRIGSICIONGiNotP 2-/}Wocpudiostcne] br 
5 fiale 100 mg:2 ml PREGNYL s2 
PETIDÌNA CLORIDR Il S7 3 fiale IM:1,500 Ul +:3 fiale:1.ml 
5 fiale:100 mg':2 ml PREGNYL S2 


3 fiale IM 5.000 Ul +3 fiale.T.imiI 


di 
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PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
20:cpi2 mg+ 0,625 mg 50:cpr 2 mg+:0,625mg 

PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
28:cpr2tng+0,625 mg 56:cpr2 mg+:0,625 mg 

PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
30.cpr:2 mgt:0,625 mg 60:cpr-2 mg:t.0,625.img 

PRELECTAL | 5 PRETERAX S5 
50.:cpr.2 mg + 0,625 mg 100 cpr 2:mg+0,625:mg 

PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
56 cpr.2.mg.+ 0,625 mg 500 cpr 2:mg:+:0,625:mg 

PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
60 .cpr-2 img +.0,625 mg “FORTE"14 cpr 4-+ 1,25 mg 

PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
100: cpr 2 mg + 0,625 mg “FORTE” 20 cpr 4+1,254ng® 

PRELECTAL I S5 PRETERAX So 
500 cpr:2-mg:+-0;625 mg *FORTE"28 cpr 4+ 1,25 mg: 

PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
"FORTE".14.cpr.4.+.1,25 mg "FORTE" 30 cpr 4+ 1,25.mg 

PRELECTAL I S5 PRETERAX Ss 
"FORTE" 20 cpr.&+.1,25 mg "FORTE" 50epr 4+ 1,25 mg 

PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
“FORTE":30.cpr#+1,25 mg FORTE" 56 cpr 4+ 1,25 mg 

PRELECTAL I S5 PREFERAX S5 
FORTE" 5O cpr 411,25 mg “FORTE' 60 cpr 4 + 1,25.mng 

PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
"FORTE" 56.cpr#11,25 mg "FORTE" 100 cpr4 +1.25.mg 

PRELECTAL I S5 PRETERAX S5 
“FORTE 60 cpr + # 1,25 mg "FORTE" 500 cpr4+:1,25.mg 

PRELECTAL I SS PRILACE SS 
"FORTE".100 cpr:4 +1,25 mg 14:cpr 5 mg.+.6 mg 

PRELECTAL | SS5 PRINZIDE S5 
“FORTE: :500:cpr:4+:1,25 mg 14:cpr 20:mg:+ 12,5.mg 

PRENT III P2 PRITORPLUS S5 

SEE: SORESOOMMBE, i i Li pei ni SIRENA MG e Re A SERE CEE feci 

PRENT II P2 PRITORPLUS S5 
30-cpr 400 mg 28:cpr 40.mg + 12,5.mq 

PREPACORTH Il S9 PRITORPLUS So 
0;5g/100g + 5g/100g Tubo crema 28:cpr40/12;5 mg 

PREPARAZIONE ANTIEM.GIUL, Il S9 PRITORPLUS S5 
20g: 56'cpr40/12,5 mg 

PRESSAMINA Il S6 PRITORPLUS S5 
20:cpr:100 mg 98:cpr:40/12,5.mg 

PRESSURAL I S5 PRITORPLUS Si 
30:cprriv:2,5.mg: 14:cpr.80/12,5.mg 

PRESSURAL I S5 PRITORPLUS S5 
bO:cpr.riv.2,5 mg: 20.epr-00.mg.+ 12,5.mg 

PRETERAX I S5 PRITORPLUS S5 
14 epr 2 mg +0.6258 mo 28. epr. 80/12.5 ma 

PRETERAX I S5 PRITORPLUS S5 
20. cpr 2g +0,625 mg 56cpr.80/12,5.mg 

PRETERAX I S5 PRITORPLUS S5 

cui cdl ic ii th}; ; MA BB® 

PRETERAX I S5 PROBENECID S5 
:30'cpr 2 mg +-0,625 mg 20:cpr-500 mg 
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PROBENECID I S5 PRONTOFLU PEDIAT. H )S9 
100 cpr 500mg : aer 120er 25 
PROBENECID I S5 PRONTOVENT SI 
500: cpr 500.mMg 30:cpr.0,02 mg 
PROBENECID I S5 PRONTOVENT SI 
1000.cpr-a00.mg Scir:200mt:0, 1%. 
PROBENECID A.D. I S5 PRONTOVENT SI 
20cpr:500 mg aerosol 200d 10meg 
PROCADIL I 53 PROPECIA S2 
30.cpr:0,05mq 2 cpr.riv1.mg 
PROCADIL I 83 PROPECIA S2 
scir:200.ml.-0,5% 28:cpr.1 mg 
PROCADIL AEROSOL I S3 PROPECIA s2 
200: er6g 10 inceg 10mI 30 cpr mg 
PROCTIDOL Il S9 PROPECIA S2 
20;5%-+-5%:ungquento:rettale"tubo 20.9 84:cpr-1. mg 
PROCTOFOAM HC Il S9 PROPECIA S2 
schiuma.rettale 12.9. 9&cpr.1. mg 
PROCTOFOAM HC Il S9 propilesedrina Il S6 
schiuma rettale: 24 g 
PROPULM S3 
PROCTOLYN I S9 sei 200 Fal 0,0005% 
ttale:20 
Pr RS PROPÙL&M 10 s3 
PROCTOLYN Il s9 derds dos:200er0g 
di 40) 
PORBRIRLAO PROPULM 25 83 
PROCTOLYN Il S9 200 erag aerosol 
10 supposte 2 
pe 9 PROSCAR s2 
PROCTOLYN Il S9 15 cpr riv5 my 
12supp:2i 
PESI prostanozolo SI 
PROCTOLYN Il S9 
tubo:crema rettale:30 g PROSTIIDE s2 
15:cpr.riv:5 mg 
PROCTOSEDYL Il 69 
“crema rettale” tubo:Z0g FROTAPHANE se 
1 fiala SCIOMI40UI / mil 
PROCTOSEDYL Il S9 
È > a PROTAPHANE s2 
supposte” 6 supposte 
7 4 na 5 fiale SC1O.mMI:40.U! / mi 
PROCTOSOLL CREMA ANTIEMOR. Il S9 
“crema ussiaa 120 4 ( i PROTAPHANE s2 
1 fiala 1,000:01 10 mi 
PROLIFEN I S4 
tar PROTAPHANE s2 
10.cps 50 mg 
5 fiale SC10mI 100ULfmi 
prolintano Il S6 
E a IEEE die e ra PROTAPHANE S2 
PRONTINAL II S9 1 penfil! 3 mi 100 /UI/mi 
sosp.nebul:20 fiale:0,8:mg:2:ml 
PROTAPHANE S2 
PRONTOFLU Il S9 5 penfili 300 UI 3ml 
aerosal:60d 125meg Ci e E e A RE sE 
PROTAPHANE s2 
PRONTOFLU DISK Il Ss9 10/penifill3mi:100 Ulfmi 
Cesi ii i ‘;.) NN I 
PROTAPHANE S2 
PRONTOFLU FORTE Il S9 5 caltutee:SC3 00/01 Bim 
aer 60d 250meg. 
% PROTAPHANE S2 
PRONTOFLU FORTE DISK Il 59 NOVGLET 10 cartucce 3mi 100Ul/ml 
pol 7dis 
PROTAPHANE S2 
PRONTOELU'MITE II S9 INN" cartuccia 3inl 100 Ul/imi 
‘aer 120d 50mcg 
“i è bc PROTAPHANE S2 
PRONTOFLU MITE DISK Il S9 INN5 cartuece.3 ml.100 Ul/mi 
polv:t:Sdis 
ce e -__..|.{ PROTAPHANE s2 
PRONTOFLU PED,DISIKC Il 89 


pohz:1:5disk 


INN.10:cartucce 3: mi:1:00:UL/ml 
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PROTAPHANE I S2 PUREGON s2 
FLEX:1 cartuccia:3 mi 100:Ulini IMSC:5fiale TOOL! fiale solv: 

PROTAPHANE I S2 PUREGON s2 
FLEX:5 cartucce 3iml 100 Ulm Msc. rofiale 100U/*+"fiale sol 

PROTAPHANE I S2 PUREGON S2 
FLEX:10 cartucce:3.mi-T00:U!/mI IMSC:Ifiala 1500 -:fiala solv. 

PROVIGIL Il S6 PUREGON s2 
30:cpr 100mg IM SC Sfiale 15001 +ffale solv 

PROVIRON IU SI PUREGON S2 
20 cpr.:50.mq IM:SC:5fiale :150U!+fiale:soly. 

PULMAXAN Il S9 PUREGON S2 
aeros-20f:0;1.25mg/ml IMSC.10fiale 1500) #fiale:solv. 

PULMAXAN Il s9 PUREGON s2 
sosp nebul:20 fiale 0,25 mg/m 1 fiala IM $C.50 Ul 0;5 nal 

PULMAXAN Il S9 PUREGON S2 
sosp.nebul:20 fiale:0,5-mg/ml 5 fiale IM SC:50 ULO,5aml 

PULMAXAN TURB. II S9 PUREGON S2 
200.dosi.1.00.meg.polv.inal 10flaconcini IM SC 50 UI/0,5 ml 

PULMAXAN TURB.200 Il S9 PUREGON S2 
100: dosi:palvinal 5 flacobi IM$c.75 Ul/0.5mi 

PULMAXAN TURB.100 Il S9 PUREGON S2 
50 dosi:400 mcg: polv inal 10;Haconi IM SC-75 UI/0,5ml 

PULMIST Il S9 PUREGON s2 
Sosp.inal 200 erog 250 meg I'fiala IMSC-100 ml 0;5 mi 

PULMIST Il S9 PUREGON s2 
"AD" soluz hebul:15 fiale 2'mI 5 fiale IM $C:100 Ul'0:5mI 

PULMIST Il S9 PUREGON s2 
"BB" spluz hebult5:fiale:2-mi 10ffaconi IM SC:100 Ul/o;5mi 

PULMIST Il S9 PUREGON S2 
adnebul 20moenod 2m 1 flacone IM SC 150 UI0,5ml 

PULMIST Il 69 PUREGON S2 
bbinehul20monod2mI 5 flaconi:IM:SC-150 U1/0,5mI 

PULMIST JET Il S9 PUREGON sz 
sospxindl 250mtg/d 10:ffaconi IM SC:150 UI/0,5ml 

PUREGON I S2 PUREGON s2 
IMSC:1Rala B0UI+ fiala sol 1 flacone IM'SC 200/U10,5ml 

PUREGON I S2 PUREGON S2 
IM SC -3fiale 50UI+-fiale solv 5 fiale IM SC-200 UI-0,5 mf 

PUREGON I S2 PUREGON S2 
IiMsc 5fiale 500P+ale solv fo flaconi IM SC 200 Ul/o, ml 

PUREGON I S2 PUREGON S2 
IM:5C-10fiale DOUL+ fiale solv 1 flacone IM:SC 225 UL/0;5mil 

PUREGON I S2 PUREGON S2 
IM SC:1fiala:75U1+ fiala solv. 5 flaconi.IMSC:225 UI/0,5mI 

PUREGON I S2 PUREGON s2 
MSC fiale 75UL.isfiale solve 10/flaconi IM SC.225 UNO, 5ml 

PUREGON I S2 PUREGON s2 
IM SC5fiale 75U/ fiale solv 1 flatone IM:SC 250 UL/0,5ml 

PUREGON I S2 PUREGON s2 
IMsc:10flale:7 5UI + fiale solv E flaconi: IM:SC:250 UI/0,5mI 

PUREGON I S2 PUREGON s2 

___Rgsgnata goditi  HOACOn UM Se 800 A 

PUREGON I S2 PUREGON s2 


M'SC-Sfiale 10001 + fiale: solv 


1flacone IM-SC 75:UL0;5mi 
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PUREGON I s2 RATACAND PLUS 8/12,5 85 
1: cartuecia: SC 300/UI/0;36mMI 50:cpr i 
PUREGON I so RATACAND PLUS 8/12,5 S5 
T cartuccia SC 600-Ul 0:72 MI 56 cpr 
PUREGON I S2 RATACAND PLUS 8/12,5 S5 
1.cartuecia:sC 200.UIT.08:mI 98:cpr 
QUINAZIDE I S5 RATACAND PLUS 8/12,5 S5 
14:cprriv:20 mg+12,5 mg 98:cpr 
QUINAZIDE I S5 RATACAND PLUS 8/12,5 S5 
14 cpr:20:mg.:+:6,25 mg 100 cpr. 
QUINAZIDE I S5 RATACAND PLUS 8/12,5 85 
28 cpr.riv20 mg +12,5.mg 300 cpr 
quinbolone I SI RATACAND PLUS 8/12,5 S5 
flacone 100°cpr 
RAFFREDDOREMED Il S6 
12.cpreff REDUCTIL Il S6 
28-cpstig.10 mg +, 
RAFFREDDORE MED Il sE dii 
12/éps REDUCTIL Il S6 
56cps10 
RAPICORT Il s9 SPS 9A ia 
IHiala:100mg + solv REDUCTIL I S6 
oscpstor 
RAPICORT Il s9 PERA 
fiale 500mg + fiale mi REDUCTIL I s6 
280/%ps 10 
RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 ee ina 
76pr REDUCTIL Il S6 
28 cps rig 15 
RATACAND PLUS 16/12,5 I 85 PRE 
iaicpi REDUCTIL Il S6 
56 cps 15 mi 
RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 P 9 
ja cpr REDUCTIL Il S6 
98:cps:15:mi 
RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 ci d 
28cpr 16 mg + 12,5 mg REDUCTIL II S6 
280 cps 15m 
RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 p 9 
s0/pr REDUXADE Il S6 
28:cps 10m 
RATACAND PLUS 16/12,5 V_S5 sp a 
Bo Lpr REDUXADE Il 56 
56:cps.10.mi 
RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 SOSIA = = 
Be coi REDUXADE Il S6 
9Q8'cps 10Mmi 
RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 ca 3 
98 cpr REDUXADE Il S6 
280 cps 10 
RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 FRÀ 
98 cpà REDUXADE Il S6 
REA "i 2d'epi ts i 
RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 Spr onO 
iavcpe REDUXADE Il S6 
56:cps:15-mi 
RATACAND PLUS 16/12,5 I SS PII9TO 
30 cpr REDUXADE Il S6 
98:cps:15 mi 
RATACAND PLUS 16/12,5 I 85 e i 
iiscorie 100 dpi i REDUXADE Il S6 
290 cps 15m 
RATACAND PLUS 8/13,5 I 85 = PRSTCAIIG TRE AFRR (SR EODI SER A IE IRIS IIARS SAT RETI AAE 
vr 5 REOMAX | S5 
20:epr50:mi 
RATACAND PLUS 8/12,5 I SS P 3 
14cpr pers REOMAX | S5 
RATACAND PLS 8/12,5 I SS 1 fiala EV50:mg:+ fiale solv 20m 
REVIVAN 200 Il S6 
N] TO fiale EV 200 irig 5 imi 
RATACAND PLUS 8/12,5 ISS ii i -._........ 
2a cpr RIBUSPIR Il s9 
S&i.-—_ x°_; Tr oe e, ere ___r sospxinal 200mcg 200d 
RATACAND PLUS 8/12,5 I 65 di 9 


30 cpr 
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RIBUSPIR Il 8s9 SALMETEDUR S3 
sospxinal:jet 200meg sospxinal b0erz5imeg i 
rimexolone Il S9 SALMETEDUR S3 
RINOVIT Il 86 înal 284 bOmeig 
gttrino!25g SALMETEDUR DISKUS 53 
RINOVIT Il se 60:dosi:50. meg: polv:imal 
pomirinol 12/9 SALMETEDUR SOSPxINAL 53 
rai ee, ii pe sospiinal 120\erag 25 meg 
coll:10 mi SALUDOPIN S5 
RODOM Il S6 50:conf 250:mg+:1:mg 
gtt0s:30 mf0,25% SCANDINE 100 Il S6 
40:cpr.100 
RUBIDIOSIN I Si FRS a 
col :109 SCANDINE 200 Il S6 
20 €pr.200. 
RYTMOBETA Il P2 SIRO 
20:cpr.80.mg SCANDINE 50 Il S6 
40 50 
RYTMOBETA Il P2 alli 
50:cpr.80mg SCIROPPO FAMEL Il S6 
ir.200 ml 
RYTMOBETA Il Pe SES 
20 :cpr:160.mg SECTRAL Ill P2 
30 400° 
RYTMOBETA Il P2 ci sita de 
50:cpr 160 mg SECTRAL Ill PZ 
RYTMOBETA Il P2 EV 6fHiale:5ml:25mg/5ml 
5.fiale:40:mg/4 mi SECURPRES Il pa 
SAIZEN I 82 48:cpr 60.mg 
1 fiala:1,33 mg 4.Ul+1 fiala:solv.1 ml SELECOM Il S6 
50‘cpr5 mi 
SAIZEN I S2 D 9 
3 fiale:1.33 mg 4#U1+ 3 fiale solv 1 ml SELEDAT Il S6 
SAIZEN I se 30:cpr riv:10. mg 
Tfiala:3,33mg{10UI) + fiala 5mI SELEDAT Il S6 
SAIZEN I se 15. cpr riv.10.mq 
tfiala Bmg (24U1) + 1fiala sol i SELEDAT Il S6 
SAIZEN V se os soluz 10 fiale:T0 mg 
5 fiale:Smig:(24UI):+ Sfiale:sol SELEGILINA DOROM Il S6 
5o:cpi5 
SAIZEN I s2 POMPEO: i PERE Ii pipe triaicin si 
10 fiale:1,33mg[4Ul)} +10 fiale SELES BETA Ill P2 
taieen Daci 50:cpr 100 mg 
1.fiala:8 mg + 1:cartuccia SELOKEN Ill PZ 
SAIZEN I se 50:cpr:100 mg 
_B.ffale 8mg +5 cartucce + cliclieasy SELOKEN Ill P2 
SALBIDREX I <9 & fiale ÉV:5 mg 5.mi | 
easyhater:100mcg/d SELOKEN RETARD Ill PZ 
SALBUFAX I 53 ERA 
aeros 200d SELOZIDE II P2 
30.cpr 
SALBUFAX I 83 cp 
400 erog acrosol'autohale? SELPAR Il S6 
50cpr5 
SALBUJET I 88 Ra SPESO: E E I E E IRR RE E 
act dos. 200înali 0omeg SEQUACOR Ill P2 
20€prriv1,25m 
SALBUTAMOLO PL. I 83 FATE 9 
306ps 4 ing Filascio prolungato SEQUACOR Ill P2 
28:cprriv:1,25m 
SALBUTAMOLO PL. I S3 pEr ci 
30.cpsé mg rilascio prolungato SEQUACOR Ill P2 
TEA 30 iv:1,25 
SALBUTAMOLO TAIFUN I S3 n a il Ron 
200 dosi 50 meg SEQUACOR Il P2 
ELA RE 50:cpr.riv:1,25 mM 
SALBUTAMOLO TAIFUN I 83 2 si 
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SEQUACOR I P2 SEQUACOR UI )P2 
56-cprriv:1,25 mg 100 cpr riv:3:mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR III P2 

60 :cprriv:1.25 Mg 20:cpi riv:7,5 mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR III P2 
90:cprriv..1,25 mg 28:cpr riv:7,5 mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR III P2 
100:cpr.riv:1,25 mg 30:cprriv:7,5 mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR II P2 
20 cpr.riv:2;5 mg. 50:cpr.riv:7,5 mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR I P2 
28.cprtiv:2,5-mig. 56:cpr.riv:7,5 mig 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR Il P2 
30:cpr riv :2,5 mg 60 pi tv:7,5 ing 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR II P2 
50:cprriv:2;5 mg 90:cprriv:7,5.mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR III P2 
56 cpr.riv.:2,5.mg. 100 cpr riv.7,5 mg 
SEQUACOR | P2 SEQUACOR II P2 
60 :cpr.riv.2,5.mg. 20.cpr.tiv Tang 
SEQUACOR | P2 SEQUACOR II P2 
90:cprriv:2;5 mg 28.cprriv:1:0.mqg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR III P2 
100 cpr.riv.2,5 mg 30 cpr riv10 mg 
SEQUACOR I P2 SFOUACOR Il P2 
20cprriv3.75 mg 50'cpr riv:10 mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR III P2 
28 :cprriv:3,75 mg 56:cprriv:10.mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR III P2 
30 cprriv.3,75 mq 60:cpr riv:10 mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR III P2 
50:cpr.riv:3;75.mg 90:cpr riv:10 mg 
SEQUACOR I P2 SEQUACOR II PZ 
56.cprriv.3,75 mq 100 cpr riv:10.mg 
SEQUACOR I P2 SEREKIS Il S9 
60cprriv:3,75 mg 10:supp:1 mig+40 mg 
SEQUACOR I P2 SEREKIS Il S9 
90 cpr.riv3,75 mg 120 supp. 1-mg+40.mg 
SEQUACOR | P2 SERETIDE Il S9 
100: cpr riv:3,75 ing distius 50/100: 1inalatore 60-dosi polv per: 
inalaz 
SEQUACOR I P2 
20cprriv5mg.. SERETIDE Il S9 
diskus 50/2501 inalatore: 60 dosi polvper 
SEQUACOR | P2 inalaz 
SSSPEEVA na SERETIDE Il 59 
SEQUACOR I P2 distus 50/500 1-inalatore 60-dosi polv: per 
30:cpr.riv.:5.mg inalaz 
SEQUACOR | pa SERETIDE I Il S9 
50 eprriv5m ba evohaler 25/50 meg sospensione pressurizzata per inalazione:1 
2: inalatore da 120 dos 
REQUACOR a SERETIDE Il S9 
56 cprriv:5 my È sii È VIRRTIRTRA 
evohaler 25/125 meg.sospensione. pressurizzata: per inalazione :1 
SEOUACOR I P2 i toto Ha de 0 doi i... 
__ Qepyieimg i SERETIDE I 83 
SEDUACOR I P2 ____iSospinal t20.erog29/250meg 0 —_dl.-i.: 
90 Cprrv:5.img. : SERETIDE DISKUS 50/100 | $3 


inal28d 
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SERETIDE DISKUS 50/100 I S3 SINESTICMITE IH )S9 
60:dosi polv ina: 1 monod 1:20 dosì 80/4;5- mcg polvinal 

SERETIDE DISKUS 50/100 Il S9 SINESTICMITE | 3 
3inal60 2inal 120d 80/4,5 

SERETIDE DISKUS 50/250 II S9 SINESTICMITE Il S9 
lnal26d 3inal:1.20d 80/4,5 

SERETIDE DISKUS 50/250 I 83 SINESTICMITE | S3 
60:dosi polvinal 10inal :120d 80/4; 

SERETIDE DISKUS 50/250 Il S9 SINESTICMITE | S3 
3inal60 18înal:120d:80/4, 

SERETIDE DISKUS 50/500 I 83 SINTISONE Il S9 
inal28d 10:cpi.6,65 mg 

SERETIDE DISKUS 50/500 I S3 SINTISONE II S9 
60 desi polvinal 20 cpr 

SERETIDE DISKUS 50/500 I S3 SINTISONE II S9 
3inal60 os gtt 10mI 1,33% 

SEREVENT DISKUS I S3 SIRMIN I S9 
60 dosi.50.meg. polvinal soluz nebul #0ml.0,1% 

SEREVENT SOSPxINAL I S3 SKENAN I S7 
sosp.inaf120erog.25 meg 16:cps10 mg rilascio prolungato 

SEROFENE I S4 SKENAN I S7 
30 -cpr:50.mg 16.cps 30 mag rilascio: prolungato 

SINERTEC I S5 SKENAN Il S7 
14 cpr 20.mg + 6ing 16 cps 60 mg rilascio prolungato 

SINESTIC I 83 SKENAN Il S7 
60:dosi:160/45 meg polv inal 16:cps.100 mg rilascio prolungato 

SINESTIC I 8S3 SOLDESAM Il S9 
10 monod 60 dosi 160/45 mcg polv inal 3 fiale IM EViev &mg.1 mi 

SINESTIC I S3 SOLDESAM Il S9 
3 monod 60 dosi :160/4 5 meg polv inal gitos 10 ml:0,2% 

SINESTIC I N63 SOLDESAM FTE Il S9 
2:imoned 60 dosì:160/4.5 meg:polvinal 3 fiale IMEV:8 mg 2mi 

SINESTIC Il 59 SOLPLEX 40 S5 

i TA Morro Pa Host Te0/tE ice Pol mato Dio, di RAI SIANO DoS RI EEE ISEE I iS 

SINESTIC I S3 SOLPLEX 40 S5 
120 dosi 160/45 meg polvinal soluz glue 500mI 

SINESTIC I S3 SOLPLEX 70 So 
3.monod-120-dosì-160/4,5 meg polv'inal soluz fisiol:500mI 

SINESTIC I S3 SOLPLEX 70 S5 
3 manod 120 dosi 160/45 meg polwinal * solùz giuc 500ml 

SINESTIC I S3 SOLUCORTEF Il S9 
10 monod 120 dosi 160/4.5 meg polvinal 1 flacone IM-EV.100 mg 2 ml 

SINESTIC I S3 SOLUCORTEF I S9 
18 monod:1:20:dosi160/4;5.mcg polv:inal 1 flacone IM-EV Z50:mg.2: mi 

SINESTICMITE Il S9 SOLUCORTEF Il S9 
60 dosi:00/4,5 megipolv.inal 1 flacone IM.EV/ 500 mig :4 mi 

SINESTICMITE I 83 SOLUDACORTIN Il S9 
3 monod 60 dosi 80/45 meg polv inal 3 fiale EVT0 mg +3 fiale solv 

SINESTICMITE II S9 SOLUDACORTIN Il S9 
2: monod.60 dosi 80/45 meg polv'inal 3 fiale EV:25: mg: + 3:fiale:soly 

SINESTICMITE I 83 SOLUMEDROL II S9 

sul (frhpod 60 dos n0/#5 megipolvinal (Li ___Maene MN #0ma tm: 

SINESTICMITE I S3 SOLUMEDROL Il S9 


«18 monod. 60 dosi 80/45 meg polv.inal 


1 fiala IM EV. 1:25.mg 2 
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SOLUMEDROL Il S9 SOTALOLO TEVA UI )P2 
T fiala IM EV 500 mg +1 fiala s0/v Sim 40:cpr 80:mg 

SOLUMEDROL Il S9 SOTALOLO TEVA III P2 
T fiala IMEV 1.91 fiala solv16mI 50:cpr.80mg 

SOLUMEDROL Il S9 SOTALOLO TEVA III P2 
1 flaconcino IM:EV:2:g.:t-Tflaconcino:solv.32:ml 60:cpr.80.mg 

SOTALEX II P2 SOTALOLO TEVA III P2 
40:cpr 80 mg 100 cpr 80 mg 

SOTALOLO ANGEN. II P2 SOTALOLO TEVA II P2 
40 .cpr.:80.mq 50:cpr.80:mg 

SOTALOLO ANGEN. HI P2 SPIRAXIN S5 
40 .cpr-160 mg. crema derm: 30 g-5% 

SOTALOLO HEXAL II P2 SPIRIDAZIDE S5 
40:cpr 160 mg 206ps 

SOTALOLO HEXAN II P2 SPIROCORT II S9 
40:cpr:80-mg turbohal:200d-100meg:: 

SOTALOLO M.G. III P2 SPIROCORT Il S9 
flacone:20 cpr.80.mg 100 dosì.200 meg. polvinal 

SOTALOLO M.G. II P2 SPIROCORT I S9 
flacone:28 cpr:80.mg 50 dos 400mcg polvinal 

SOTALOLO M.G. II P2 SPIROCORT I S9 
flacone:30 cpr:80.mg deros20f 0,125mg2m 

SOTALOLO M.G. III P2 SPIROCORT Il S9 
flacone 40 cpr. 80 img sosp nebul:20 flaconcini 0,25.mg/1.mi 

SOTALOLO M.G. HI P2 SPIROCORT Il S9 
flacone:50 cpr:80'hig sosp'inebul'20:flaconcini 0:5'img/1 mi 

SOTALOLO M.G. II P2 SPIROFUR S5 
flaconie:60 cpr 80rrig 10:cps.50 mg 

SOTALOLO M.G. II P2 SPIROFUR SS 
flacone: 100:cpr 80 mg 20:cps 50 mg 

SOTALOLO M.G. Ill SP2 SPIROLANG S5 
flacone:300:cpr:80.mg 16:cps 25.img 

SOTALOLO M.G. HI P2 SPIROLANG S5 

nl SOPEGO MG, ERE a Li phi ni STARS Bi e RI IA IE CEE ape EEA 

SOTALOLO M.G. II P2 SPIROLANG S5 
28. cpr 80 mg 10:cps:100 mg 

SOTALOLO M.G. II P2 SPIROLANG So 
30.cpr.80.mg 20:cps 100 mq 

SOTALOLO M.G. II P2 SPIROPENT SI 
40:cpr 80 mg 30-cpr0,02 mg 

SOTALOLO M.G. II P2 SPIROPENT SI 
50 cpr 80 mg scîr:200mI 

SOTALOLO M.G. II P2 stanozolalo SI 
60 cpr 80m 

È. A stenbolone SI 

SOTALOLO M.G. II P2 aan n I A SD AS 
100/<gr00 mg stricnina Il S6 

SOTALOLO M.G. Il P2 SUBUTEX Il S7 
300 epr 80 mg © 2 cpr subling vali 0,4 mg 

SOTALOLO TEVA Il P2 SUBUTEX Il S7 
20 /cpr:80.mg 2 cpr. sublinguali 2g 

SOTALOLO TEVA Il P2 SUBUTEX I S7 
28 cph.80 mg 7 cpr sublinguali 8mg 

SOTALOLO TEVA Il P2 SUFENTANIL FRE Il S7 


:30'cpr.80.mg 


5 fiale 1.mi:50 meg;mi 
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SUFENTANIL FRE Il S7 SYMBICORT IH )S9 
5 fiale:5 m[:50 meg/mi 10'inialatori 60 dosi 320/9 meg 

SUFENTANIL FRE Il S7 SYMBICORT | 3 
5 fiale: 20mI 50 meg/mi 18'inalatoti 60.dosi .320/9 incg 

SUFENTANIL HAM Il S7 SYMBICORTMITE Il S9 
5 fiale. EV.50 meg. imi 60:dosi.80/4,5 meg polv inal A 

SUFENTANIL HAM Il S7 SYMBICORTMITE Il S9 
5 fiale: EV:250 meg:5 mi 3 monod 60 dosi 80/4,5 meg polvinal 

SUFENTANIL HAM Il S7 SYMBICORTMITE Il S9 
5 fiale:50 meg 20.1 2inal:60d:80/4,5 

SUPRECUR I S2 SYMBICORTMITE Il S9 
IHiala-10:9:0,15 %+ erag. 10:monod.60d:80/4,5 mcg pale înal” 

SUPRECUR I S2 SYMBICORTMITE | S3 
depot:Isiringa doppia cam 18 monod:60 dosi 80/4,5 meg polwvinal 

SUPRECUR I S2 SYMBICORTMITE II S9 
depot:3 siringhe:doppia:cam 120 dosi :80/4;5 meg polv-inal 

SUPREFACT I S2 SYMBICORTMITE II S9 
1. fiala:SC.5,5.ml 2 monod 120 dosi 80/45. meg polvinal 

SUPREFACT DEPOT I S2 SYMBICORTMITE I S9 
1 siringa. SC 65,6.mg 3inal 120d°80/4. 

SUPREFACT DEPOT 3 I S2 SYMBICORTMITE I S9 
1 siringa:S€:9;9-mng 10.monod:120-dosi:80/4,5 meg polvinal 

SUPREFACT NASALE I S2 SYMBICORTMITE Il S9 
soluzinasale 100-dosi 10 mg/dose 18 monod 120 dosi 80/45 meg: polv inal 

SUPRESOL Il S9 SYNACTHEN | S2 
1 flaconcino 40,mg4T fiala solvi1-mi 1 fiala IM EV: 0,25 mg +1 fiala 2/MI 

SUSTANON I SI SYNACTHEN | S2 
T fiala IM 250 mig tm 1 fiala 0.25mg 1mI 

SYMBICORT Il S9 SYNACTHEN DEPOT | S2 
60 dosi 160/45 meg pelv inal 1 fiala IM 1 mg/ml 

SYMBICORT Il 69 SYNTARIS BRONCH. Il S9 
10.monod:60:dosì:160/4:5 meg poly "0,;42%:sospensione pressurizzata per inalazione”: 1 flacone:10.ml 

SYMBICORT I 53 TALUVIAN I S7 
3. monod 60 dosi:160/4,5 meg polvinal 1 cpr sublinguale 2 mg 

SYMBICORT Il S9 TALUVIAN Il S7 
2 mono 60 dosi: 160/4,5 meg polvina! 2 epr sublinguali 2.mg 

SYMBICORT Il S9 TALUVIAN Il S7 
18 monaod:60-dosì160/4,5 mcg polv'inal 3 cpr sublinguali 2mq 

SYMBICORT Il S9 TALUVIAN Il S7 
120 dosi:1 60/45 inca polv'inal 4 cpr sublinguali 2'mg ; i : È ; 

SYMBICORT Il S9 TALUVIAN Il S7 
3. monod:120:dosi-160/4,5 meg polv inal 8 cpr sublinguali 2 mg 

SYMBICORT I S3 TALUVIAN I S7 
£:monod-120:dosi1.60/45meg.polvinal 1 cpr sublinguale:3 mg 

SYMBICORT I S3 TALUVIAN I S7 
10monod.120.dosi:1.60/4;5 meg polvinal 2 cpr sublinguali 3.mg 

SYMBICORT Il S9 TALUVIAN Il S7 
18 monod 120 dost160/45 meg polvinal 4 epr sublinguali 3 mq 

SYMBICORT Il S9 TALUVIAN Il S7 
60:dosì'820/9 meg-:polv 8 cpr sublinguali 3'mq 
ins 

n TALUVIAN Il S7 

du ___‘i2cprsublinguaismg (iO 

TALWAIN Il S7 


SYMBICORT 
3:inalatori 60 dosi 320/9 meg 
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TALWIN Il S7 TAVU UI )P2 
10 fiale IM'EV 30 mg ml colf 2,5ml 

TAMOXENE I S4 TAVU III P2 
30:cprriv:10.img 3 monod coll 2,5 mi 

TAMOXENE I S4 TEMGESIC Il S7 
20-cprriv:20 mg 5 fiale IM .EV:0,3.mg.t: mi 

TAMOXIFEN REMEDIA I S4 TEMGESIC Il S7 
30:cpr.10mg 10:cpr sublingual 0,2:mg 

TAMOXIFEN REMEDIA I S4 TEMGESIC HO S7 
20.cpr:20:mgq 10:cpr:sublinguali 0,4.mg 

TAMOXIFENE BIG I S4 TENOMAX III P2 
30.cpr-riv:1.0.img 50:cpr.div:100 img 

TAMOXIFENE BIG I S4 TENORETIC III P2 
20cpr riv :20 mq 14 <pr.100 mg +25 mg 

TAMOXIFENE EG I S4 TENORETIC So 
30:cprriv:10 img 28:cpr:100 mg +25.mg- 

TAMOXIFENE EG I S4 TENORETIC MITE III P2 
20.cpr.riv.20 mg 28.cpr.50.ing + 12,5-.ing 

TAMOXIFENE MONT. I S4 TENORMIN II P2 
30:cprriv10 mg 14:cpr100 tag 

TAMOXIFENE MONT. I S4 TENORMIN II P2 
20 :cprriv2 0 mg 10 fiale EV:5:mqg:1:0:ml 

TAMOXIFENE PH&T I S4 TENORMIN III P2 
30. cpr.20.mg 42 cpr.100 mg 

TAMOXIFENE PHT I S4 TENSADIUR S5 
30:cpr10:mg 14:cpr div 5/6.25 img 

TAMOXIFENE PHT I S4 TENSADIUR S5 
20 .cpr.z0 mg 14 cpr div 10 mg +.12.5 mq 

TAMOXIFENE RAT. I S4 TENSADIUR SS 
30:cpr.riv:10 mq 14 cpr div 20/25 mg 

TAMOXIFENE RATIO. I 364 TENSADIUR S5 
20:cpr 20:mg 28:cpr.10:mg/.12,5.mg 

TAMOXIFENE SANDOZ I 54 TENSIBLOCK I PZ 

RODE: SOPE TOMO, E IR Li phi i RSS AMD E Re IA SUE CEE penali 

TAMOXIFENE SANDOZ I SA TENSOZIDE S5 
20/cpi20 mg: 14:cpr20mg + 12,5 mg 

TAMOXIFENE SEGIX I S4 TESTIM SI 
30 cprriv:10 mg gel'7tubi:5 g-50.mg 

TAMOXIFENE SEGIX I S4 TESTIM SI 
20:cprriv20 ing gel':14 tubi 5 g 50.mg. 

TAMOXIFENE SEGIX I S4 TESTIM SI 
30 cpr 10 mg 30 tubi 50 mg 

TAMOXIFENE SEGIX I S4 TESTIM SI 
20:cpr20.mg gel:90 tubi 5g 50:mq 

TAMOXIFENE TEVA I S4 TESTO ENANT SI 
30:cpr. 10.mg 1 fiala IM :100.mg/ml 

TAMOXIFENE TEVA I S4 TESTO ENANT Si 
30 epr 20 mg 1 fiala IM 250.mg:2 ml 

TARGET I S5 TESTOGEL SI 
28epr 400 + 25 mg gel1bust 25mg 

TAULIZ I S5 TESTOGEL SI 

coll ii idill li. àì}»ì3;ì;;;AMA A 

TAULIZ 3 I S5 TESTOGEL SI 
20 cpr3.mg gel'’7bustZ5mg 
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TESTOGEL I SI TIARTAN I )S65 
gel 10bust 25mg 56:cpr riv:600 mg + 12,5 mg 
TESTOGEL I SI TIARTAN | S5 

gel 14bust 25mg 98'cpr.riv:600MmMgi+12;5 rig 
TESTOGEL I SI TIARTAN | S5 
gel 26bust25mg 280 cpr riv.:600: mg +:12,5 mg 
TESTOGEL I SI TICINAN Il S7 
gel 30brist 25mg 10:cprriv:1.0 mg:rilascio prolungato 
TESTOGEL IU SI TICINAN I S7 
gel 50bust25mg 14:cpr.riv:10:mg. rilascio: prolungato 
TESTOGEL I S1 TICINAN I S7 
gel 60bust 25mg 20:cpi riv:1:0 img.rilascio prolungato ; 
TESTOGEL I SI TICINAN II S7 
gel 90btuist 25mg 30 cprtiv10 mq rilascio:prolingato 
TESTOGEL I USI TICINAN I S7 
gel.:100hust 25mg 50:cprriv:1.0. mg rilascio prolungato 
TESTOGEL I SI TICINAN Il S7 
gel.t.bust. 50mg 60.cprriv:10 mg.rilascio prolungato 
TESTOGEL I SI TICINAN I S7 
gel 2bust B0mg 100 cpr riv'ipimgtrilaseio prolungata 
TESTOGEL I S1 TICINAN I S7 
gel 7bust:50mg 1Q.cprriv:30mq:rilascio:prolungato 
TESTOGEL I Sd TICINAN Il S7 
gel 10bust 5Omg 14 cpr riv.30 ing rilascio prolungato 
TESTOGEL I SI LICINAN Il S7 
gel'14bust50mg 20'cpr riv:30 mg.rilascio prolungato 
TESTOGEL I SI TICINAN Il S7 
gel 2&bust 50mg 30:cprriv:30 mig rilascio prolungato. 
TESTOGEL I SI TICINAN Il S7 
30 buste:50mg 50:cpr riv:30 mq rilascio prolungato 
TESTOGEL I SSI TICINAN Il S7 
gel 5Qbust 50mg 60:cprriv:30 mg:rilascio: prolungato 
TESTOGEL I S1 TICINAN I S7 
gel 6Obust 50mg 190 cpr riv. 30.mg:rilascio prolungato 
TESTOGEL I SI TICINAN Il S7 
gel 90bust 50mg 10:cprriv:60.mg'tilascio prolungato 
TESTOGEL I SI TICINAN Il S7 
gel 100bust 50mg 14cprriv.60 mq rilascio prolungato 
testolattone I S4 TICINAN Il S7 
I N RI 20:cpr riv:60 mgirilascio prolungato i 
TESTOVIRON I SI P 2 £ i 
1 fiala IM:100mg1 mi TICINAN I S7 
30:cprriv:60 mig rilascio prolungato 
TESTOVIRON SS i 9 ne 
1 fiala 1M 250 mg/m TICINAN ESTA 
50:cpr riv:50 mg'rilascio prolungato 
TESTOVIS I si s 9 COSTA 
20.cpr 10 mg TICINAN I S7 
60.eprriv:50 mg: rilascio. prolungato 
TESTOVIS I Si -- RETREAT ci PROPFAGAFRA WES Ai IE TANASI RAGA ARAN 
2 fiale.1M.50mg 2.” TICINAN Il S7 
100 cpr riv.60mgrilascio prolungato 
TESTOVIS I SI P 9 P 9 
2 fiale IM 10577mg 2 ml TICINAN STA 
_ _ 10:cpi riv:1:00:mgrilascio prolungata 
tetraidrogesthinone (thg] I SI 
“a TICINAN HI S7 
senape ii ___TAeprriv100mQ rilascio prolungato 
TIARTAN I S5 TICINAN Il S7 
18° cpr riv 600.mg +.12,5 20.cpr.riv.100mgrilascio prolungato 
mg 
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TICINAN Il S7 TIMOPTOL UI )P2 
30 :cpiriv:100 mgrilascio prolungato coll:5 mi 0,5% 

TICINAN Il S7 TIMOPTOL III P2 
50:cprriv:100mgrilascio prolungato coll:3ml 025% .c/dos 

TICINAN Il S7 TIMOPTOL III P2 
60.cprriv.1.00 mg:rilascio prolungato: coll: 5 mi 0,25%. 

TICINAN Il S7 TIMOPTOL III P2 
100:cprriv:100mg rilascio prolungato coll'$ml 0;5%c/des 

TICINAN Il S7 TIMOPTOL II P2 
10.cprriv:200 mg:rilascio prolungato col.5 ml 0,5%; 

TICINAN Il 87 TIMOPTOL I P2 
14 .cpr.riv:200 mgrilascio prolungato 30:monod.0,20 ini :0;25% 

TICINAN Il S7 TIMOPTOL Il P2 
20:cpr riv 200 mg rilascio prolungato 30 monod':colt.0,2 mI0,5% 

TICINAN Il S7 TIMOPTOL XE II P2 
30:cprriv:200 mg.rilascio prolungato. soluz gelificante:2;5 tl 0,25% 

TICINAN Il S7 TIMOPTOL XE III P2 
50.cpr.riv.200 mg.rilascio prolungato. soluz gelificante.2,5.ml 0,50% 

TICINAN Il S7 TIMOPTOL XE II P2 
60:cprriv:200 mg.rilascio prolungato coll:25°ml 625% rilascio prolumgato. 

TICINAN Il S7 TIMOPTOLXE II P2 
100:cpr:riv:200:n1g rilascio:prolungato c@ll/2,5:ml 0,50% rilascio prolungato 

TICINAN Il S7 TIMOSOFT III P2 
100.cpr.riv.10 mg rilascio prolungato col TOMI 0,25% 

TICINAN Il S7 IMOSOFT III P2 
100:cprriv:30 mgrilascio prolungato coll: Tomi 0,50% 

TICINAN Il S7 TOPSTER Il S9 
100:cprriv. 60 mgrilascio prolungato 14:dosi:35.mI'schiuma rett 

TICINAN Il S7 TOPSTER Il S9 
100:cpr riv100mgr.p 10:supp.3 mg 

TICINAN Il 67 TOPSTER Il S9 
100:cprriv:200mgrip 2 clismi 60: ml:sospirett +7 cannule rett 

TIMICON 2 II P2 TORADIUR S5 
coll 5m 14 cpr div 10 mg 

TIMICON 4 II P2 TORADIUR S5 
con:5imi 5 fiale EV:10:mg:2 mi 

TIMOLABAK II P2 TORADIUR So 
coll:5'imi 0,25% 1 flaconcina EV 200:mg-20.mI 

TIMOLABAK II P2 TORADIUR S5 
coll'5 mi :0,5% ì 28-cpr2,5 mg 

TIMOLOLO NOVARTIS II P2 TORASEMIDE HEX. S5 
coll-5m 0,25%. 10:cpr:10-mg 

TIMOLOLO NOVARTIS II P2 TORASEMIDE HEX. Si 
coll:5mi:0,5% 14:cpr.10:mg 

TIMOLUX II P2 TORASEMIDE HEX. S5 
col:5.im:0,25% 20.€pr.10.img 

TIMOLUX II P2 TORASEMIDE HEX. S5 
coll 5 ml 0,5% 28 epr.10.mg 

TIMOPTOL II P2 TORASEMIDE HEX. S5 
coll':3imt:0,25% 30:cpr.10 img 

TIMOPTOL II P2 TORASEMIDE HEX. S5 

su RRdRi Ds did. ii...i.... 

TIMOPTOL II P2 TORASEMIDE HEX. S5 
ico 3M:0;5% 56:cpr.10:mg 
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TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE M.G. S5 
100:cpr 10 img 100 cpr 10mg 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE M.G. S5 
400: cpr10 ing. 400 cpr 101g 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE PLIVA S5 
10.:cpr.10:mg 14:cpr.10:mg 
TORASEMIDE HEX. | 5 TORASEMIDE PLIVA S5 
14:cpr 10mg 28:cpr10mg 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE PLIVA S5 
20 cpr. 10:mq 30:cpr.:10:mg 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE PLIVA S5 
28.cpr:10.mg 50:cpr.10.my 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE PLIVA S5 
30:cpr. 10.mg 100 épr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. I SS TORASEMIDE PLIVA Ehi 
50:cpr:10-mg 112 cpr.10.mg 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE TEVA S5 
56 cpr. 10.mg 20.cpr2,5mg: 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE TEVA S5 
100:cpr.10mg 28cpr.25 ing 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE TEVA SS 
400:-cpr:10-ingl 50.cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE M.G. I S5 TORASEMIDE TEVA S5 
10.cpr10.mg 56 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE M.G. I S5 TORASEMIDE TEVA S5 
14 cpr 10mg 100 cpr 2;5 mg 
TORASEMIDE M.G. I S5 TORASEMIDE TEVA S5 
20 cpr 10 mg 20:cpr.10 mg 
TORASEMIDE M.G. I SS TORASEMIDE TEVA SS 
28 cpr 10mg 28:cpr 10.mg 
TORASEMIDE M.G. | SS5 TORASEMIDE TEVA S5 
30:cpr10.mg 30:cpr-10.mg 
TORASEMIDE M.G. I S5 TORASEMIDE TEVA chi 
SEI: SR SR O e i SRO RE OI Go R pIA E COSA cp ERA 
TORASEMIDE M.G. I S5 TORASEMIDE TEVA S5 
56cpr10mg 100 cpr.:10.mg 
TORASEMIDE M.G. I S5 TORASEMIDE TEVA So 
100.cpr10 mg 400 cpr 10 mg 
TORASEMIDE MG. I S5 TORASEMIDE TEVA S5 
400: cpr1ò img 14:cpr10ing 
TORASEMIDE M.G. I S5 tramazolina II S6 
Lie) 10 
SPIE TRANDATE Il p2 
TORASEMIDE M.G. I S5 30cpr 100 mg 
14:cpr10mg 
TRANDATE III P2 
TORASEMIDE M.G. I SS 30'cpr 200 mg 
20 10 
= LA III = TRANDATE n p2 
TORASEMIDE M.G- I S5 1 flaconcino: EV 1.00 mg 20.n1 
28epr10mg 
TRANDIUR S5 
TORASEMIDEM:G: I S5 30 cpr 200 mg +20 mig 
30 cpr f0mg no 3 
tranilcipromina Il S6 
TORASEMIDE M.G. I S5 RARE RATA ALARE SE — 
56 epr 10 mg TRANSTEC Il S7 
Dr E Ae O 3 cerotti .transd 35.mcg/h 
TORASEMIDE M.G. I S5 
TRANSTEC I S7 


:DO cpr 10mg 


5 cerotti transd 35:mîg/h 
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TRANSTEC S7 TROFODERMIN SI 
10cerotti transd:20mg 35meg/h crema derm 10 g 
TRANSTEC S7 TROFODERMIN Si 
3 cerotti transd 52,5 meg/H crema derim 30 g 
TRANSTEC S7 TROFODERMIN SI 
5 cerotti.transd:52,;5.meg/h crema derm50g 
TRANSTEC S7 TROFODERMIN SI 
10:cerottitransd:30mg 52;5meg/h spray derm 30 ml 
TRANSTEC S7 tuaminoeptano Il S6 
3 cerotti.transd 70:meg/h 
TURM Il Ss9 
TRANSTEC Ss? solz hebul 30 ml'0,1% Le 
5 cerotti. transd70:meg/h 
TUROPTIN III P2 
TRANSTEC S7 colf:5 mi 0:1% È 
10 tti transd:40); 70) Hei 
SRO TUROPTIN Il p2 
TRASITENSIN RETARD S5 coll:5 ml 0,3% ì 
30 iv:160 +20 ilasci I t 
cprriv mg mg rilascio prolungato: NWICE Il S7 
TRAZYL S6 16:cps 10 mg rilascio prolungato 
coll.5ml.1%.+.flaconcino. Smil 
TVIICE Il S7 
TRAZYL S6 16cps 30 mg'rilascio: prolungato 
coll'fiaconcino lio? ml 2% +flaconcino.solu E ml 
TW/ICE Il S7 
trenbolone SI 16:cps 60 mgrilascio prolungata 
TRIACORT S9 TWJCE Il S7 
3:fiale 40 /mg:1 ml 16 éps.100 mg rilascio prolungato: ; ; ; 
TRIACORT S9 ULTIVA Il S7 
3 flaconi:80 mq/2-m 5 flaconi-EV-t.mng. 
triamterene S5 ULTIVA I S7 
5 flatoni:EV:2:mg 
TRIAMVIRGI S9 
3 fiale:40mg:1.mi ULTIVA I S7 
5 flaconi EV:5:img 
TRIAMVIRGI SI 
iniet:8 fiale 80mg 2mì ULTRALAN Il S9 
10:cpr.20:mg 
TRIATEC HCT 2,5 S5 
14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg ULTRAPROCT Il S9 
12:sUpposte 
TRIATEC HCT 5 S5 
14 cpr 9 mg + 25.img ULTRAPROCT Il S9 
; si ung rett 30 q 
triclormetiazide S5 
ULTRATARD s2 
TRIOUISIO SE 1 fiala SC-10 Mm! 40.UL/ ml 
3 cerotti transd 20mg:35mceg/h 
ULTRATARD S2 
TRIOUISIO S7 5 fiale SC.10 mf 40 Ul mi 
= ULTRATARD s2 
TRIQUISIC S7 1 fiala SC:1.000 U! 10m 
10 cerotti transd 20mg 35meg/h 
ULTRATARD s2 
TRIQUISIC S7 5 fiale SC:10 mi 100.UI:/ ml 
3.cerotti.transd 30mg:52/5mcog/h 
UMANALBUMIN S5 
TRIQUISIE S7 1 flacone EV 50 mi: 20% 
5 cerotti transd 30mg:52;5mceg/h 
UMANALBUMIN S5 
TRIQUISIC S7 1 flacone 250:mI 5% 
10 cerotti transd:30mg 52;5meg/h 
UMANALBUMIN Sa 
TRIQUISIC Ss? 1 flacone EV: 50 ml 25% 
3 :cerotti.transd:40mg:70meg/h 
UMANALBUMIN SS 
TRIQUISIC ‘4 S7 1 flacone EV: 100-mI 20% 
acerettrtransd40mg:FOMeg/fi: i aa 
UNIPRILDIUR Ss 
TRIQUISIC S7 14 cpr2,5 mgit 125 ima 
;tOcerottitransd:4Qmg 70meg/n i: ii E DEI 
UNIPRILDIUR S5 


14:cpr:5 mg:+25 mg 
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UPRIMA Il S7 VENTMAX S3 
1 cpr sublinguali:2mg sospiinal 100:erog 200 meg 

UPRIMA Il S7 VENTMAX S3 
2 cpr sublinguali:2 ing soluz hebul 20 fialé:2,5 img 2.m 

UPRIMA Il S7 VENTMAX S3 
3.Cpr.sublinguali:2mg Soluz nebul 20 -frale5img:2:miI 

UPRIMA Il S7 VENTMAX JET S3 
4:cpr.sublinguali:2 mg aeros 200d 100meg 

UPRIMA Il S7 VENTOFLU II S9 
8 cpr:sublinguali:2 mg soluz nebul 1 5.frale:2-ml 0,1% 

UPRIMA Il 87 VENTOFLU Il S9 
1.cprsublinguale:3 mg soluz nebul.15.fiale:-2-ml 0,05%-* 

UPRIMA Il S7 VENTOLIN S3 
2 cpr sublinguali:3 ing 30 cpr eff 2 img 

UPRIMA Il S7 VENTOLIN S3 
4 cpr-sublinguali3-img sosp:inal:200:erog: 100. imcg: 

UPRIMA Il S7 VENTOLIN SI 
8 cpr.sublinguali-3 mg 30.cps.6 mg control 

UPRIMA Il S7 VENTOLIN S3 
10:cpr sublinguali:3mg stîr 200 ml'6,0624% 

URACTONE I S5 VENTOLIN 400 S3 
10 cpr: 100.mg 10 fiale EV:100.meg:5 mi 

URBASON Il S9 VENTOLIN 500 Sa 
10.cpr:4 mg JO-fiale IM 500meg 1.mi 

URBASON Il S9 MENTOLIN DISKUS S3 
10 cpr 8 mgrilascio prolungato 60'erog 200 meg: polv inal 

URBASON Il S9 VENTOLIN ESPETTOR. S3 
10:cpi4 migrilascio prolungato 20'cps 

URBASON SOLUB. Il S9 VEROXIL SS 
3 fiale: 20 mg +3 fiale solv1 ml S0:cpr 2.5 mg 

URBASON SOLUB. Il 69 VIAREX Il S9 
1 .fiala:40 mg +1:fiala solv:1 ml aerosnas20g 

URBASON SOLUB.FTE Il S9 VIAREX INALANTE I S9 
1 fiala: EV.250 mg.+1 fiala.solv5.mI aeros.20g 

VASORETIC I S5 VIASPAN S5 
14epr:20 mg +:12,5 mg 6sacchie: TIt 

VASPERDIL HI P2 VISKEN III PZ 
14 cprriv5mg+12,5 mg 30cpr5 mg 

VASPERDIL II P2 VISTAGAN III P2 
28:cprriv5'imig +12,;5-ing ì coll:5 mi 0,5% 

VASPERDIL II P2 VISTAGAN III P2 
14 cpr riv:10 mg +25 mg coll 3ml 0,5% 

VASPERDIL II P2 VISTAGAN II P2 
28:cpr riv:10.mg +25 mg» colf:5 mi 0,25% 

VENACTONE I S5 VISTAGAN II P2 
fiala: EV.:200 mg.61 flatomeino.solv 20m coll:5 ml 0,1%. 

VENTMAX I S3 VISTAGAN Ill P2 
30:cpr2 ma 30 .monod:call 0;Ami D:5% 

VENTMAX I 83 VISTAGAN III P2 
30:cpr-4img 60:monod: coll 0;4 mi0,5%: 

VENTMAX I S3 VOLMAX S3 

se: agrap mi 04 i... ” 

VENTMAX I S3 VOLMAX s3 
«deT0501:200d 30:cpr.8 mgirilascio prolungato: 
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VOLUVEN I S5 XAVIN IH )S9 
10 flaconi: infus:250 ml sospinebul’20:fiale:0,25 mg/m 
VOLUVEN I S5 XAVINI Il S9 
10 flaconi infus:500 ml sospnebut'20 fiale 05: mg/m 
VOLUVEN I S5 XENAFEN | S4 
10 sacche: 250 ml-c/sovrasacca 30:cprriv:1:0.mg 
VOLUVEN | 5 XENAFEN | S4 
20:sacche: 250ml'c/sovrasacca S0:cprriv:20 mg 
VOLUVEN I S5 XEROTIL Il S6 
10.sacche:500 mt'c/sovrasacca os git.fl 30ml:0,25% 
VOLUVEN I S5 xilometazolina II S6 
15 sacche: 500 ml.</sovrasacca 
XILOPAR Il S6 
VOLUVEN I SS 30 osliof 1:25 mg 
40sacche 250: ml. s/sovrasacta s _ 
xipamide S5 
VOLUVEN I S5 
40:sacche: 250 ml:s/sovrasacca CRNLUIERIDO ro s5 
14.cprriv:30.mg+12:5 mg 
VOLUVEN I S5 
dis dacche 350 mi ZANTIPRIDE i Si 
28:cpr riv30.mig4 12,5 
VOLUVEN I S5 mg 
15 sacche 500 ml 6% ZANTIPRIDE S5 
WINDEROL I S3 30 €pr riw30 mg+12,5 mg 
10 cps polvere :12:meg+inalatore ZANTIPRIDE S5 
WINDEROL I sa 50:èpr riv.:30.mg+12;5 mg 
20 cps polvere 12 meg + inalatore FANTIPRIDE S5 
WINDEROL I S3 56:cpi riv:30.img+12:5 mg 
30:cps polvere 12 mceg+inalatore ZANTIPRIDE s5 
WINDEROL I S3 100 cpr riv 30:mg+12;5:mg 
50.cps polvere 12 meg + inalatori ZAROXOLYN 10 S5 
WINDEROL I S3 50:cpr.10.img 
56 cps polvere 12 meg + inalatore ZAROXOLYN 5 S5 
WINDEROL I 983 50:cpr5 mg 
60:cps polvere.:12:meg:+inalatore ZEMIAN Il P2 
WINDEROL I S3 28&:cpr 6,25 mg 
o T00:SPE BONerS de meg i alatone o i pioiiiy risi ZEMIAN Il p2 
WINDEROL I S3 30:cpr25:mg 
120‘%ps polvere 12'imég + inalatore >eiahol SI 
WINDEROL I S3 
ZESTORETIC Si 
180. cps polvere 12.mcg + inalatore 
14:cpr:20.mg + 12,5.mq 
WINDEROL I 
: : SI ZESTORETIC S5 
200: cps polvere 12 meg + imalatore .£. 
28:cpr.20mg+ 12,5.mg 
WINDEROL I S3 
pa ZESTORETIC S5 
100-cps polvere 12 mcg +2 inalatori 
È ì 42 epr 20ing4+ 12,5 ng 
WINDEROL I S3 RI e E 
zilpaterol SI 
200:cps.polvere 12.mceg +@inalatori 
WIINDEROL I S3 ZIMOSER 92 
500:cps polvere 124meg + 50.inalatori Titafa SC-IM 40 tatami 
WINDEROL I 83 AINABIUR - 59 
50 eps 12 med 14:cpr riv:5/6;25 mg: 
WINDEROL I S3 CINADIUR e 
60 tps 12 meg 14'cpr riv:20/25 mg: : 
XALACOM Il po ZINDRILK 33 
coll ds mi 28:cpr riv:1.0/12,5.mqg. 
ZINADIUR 10 So 


iBfmonod.coll:2,5:mI 
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ZOLADEX 10,8 I S2 
"DEPOTET siringa:SC10,8 mg 


ZOLADEX 2.6 I S2 
S*DEPOTE1 siringa sc:3,6 Mg 


ZOMACTON I S2 
1 fiala:SC 4.img:+.1-fiala ‘solv-3,54MI 

ZOPRAZIDE | 85 
14:cprriv:30 mg+12,5 mg 

ZOPRAZIDE I S5 


28: cpr riv: 30 mg +12;5 mg 


ZOPRAZIDE I S5 
30.cpr.riv:30 imgt12,5.mg 


ZOPRAZIDE I S5 
50 cpr riv:30 mg+t12,5 mg 


ZOPRAZIDE I S5 
56:cprriv:30 mgt-12,5 mg 


ZOPRAZIDE I S5 
100.cpr.riv.30 mg+12.5 mg. 


ZOPRAZIDE I S5 
90:cprriv:30 mg+12,5.mg 
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Sezione 5 


| PRATICHE e METODI VIETATI IN GARA e FUORI GARA 


A ENTO E RASPCERI A )) O 


1) Processi che aumentano artificialmente la massa eritrocitaria. 

Sono proibite le trasfusioni di sangue sia autologhe che eterologhe, salvo che per comprovate finalità 
terapeutiche. È altresì vietata la trasfusione di soli eritrociti. 

È proibita la somministrazione di Epoetina di qualsiasi tipo e di qualsiasi altra sostànza atta a produrre una 
stimolazione eritropoietica. 

È proibito l'uso di pratiche ipobariche/ipossiche 


2) Trasportatori di Ossigeno (Carrier). 
Sono proibiti l'uso di procedure, metodi e composti che consentono alla massa plasmatica di aumentare il 
trasporto di ossigeno rispetto alle condizioni basali, ivi compresi: 
Emoglobine modificate; 
Poliemoglobine; 
Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti; 
Emoglobine coniugate; 
Emoglobine microincapsulate; 
Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (Hb-Dex-BTC); 
Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) fumarato (alfa, alfa-HB); 
Emoglobina - raffinosio; 
Perfluorocomposti in grado di trasportare ossigeno, ivi:compresi: 
F-Tributilammina; 
Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina); 
Perfluorodecalina (Flutec PP5); 
Perfluorottil Bromuro (C8F17Bn); 
Perfluorodiclorottano ( C8F16C12); 
Dodecafluoropentano (DDFP); 
Perfluorocarbossilato stabilizzato Can microparticelle di Ag — 
AgCO2 (CF2)n-CF3 con n = 10-12-14-16; 


3) Modificatori allosterici dell'emoglobina. 

È proibito l'uso di procedure, metodi è.composti che consentono di modificare allostericamente l'emoglobina 
al fine di aumentare il rilascio dinossigeno della stessa a livello periferico, ivi compresi tutti i modificatori 
allosterici della serie RSR in particolare il composto RSR13 (efaproxirali, nonché la somministrazione di 2-3- 
difosfoglicerato e di metil-acetilfosfato. 


VI MANIPOLAZIONI MIGA E FISICA 


NTERVENTISYLLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL SANGUE E DELLE URINE E 
DEI CAMPIONI. BIOLOGICI 


1) Utilizzovdi sostanze che modificano artificialmente il pH, l'effetto tampone e/o il volume totale del sangue 
(plasma expanders). 
In particolare è proibita la somministrazione per infusione di tutte quelle sostanze che siano in grado di 
aumentare la volemia (anche per effetto osmotico), di modificare il pH e/o l'effetto tampone del sangue ivi 
compresi: 
Polimeri dei monosaccaridi, ivi compresi PAmido idrossidietilato (HES) e il Destrano; 
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Gelatina; 

Albumina umana; 

Lattato soluzione di Ringer; 

Acetato soluzione di Ringer; 

Soluzioni ipertoniche di qualsiasi natura; 

Soluzioni di bicarbonato Sodico ed altre soluzioni basiche; 


Altre infusioni endovenose attuate pre- (12 ore), durante o post- (12 ore) competizione devono essere 
giustificate da urgenti finalità terapeutiche e certificate dal medico prescrittore. 


2) Utilizzo di sostanze che alterano la composizione e le caratteristiche biochimiche’ del campione 
biologico. 
È vietata altresì l'assunzione di tutte le sostanze che possano in qualsiasi mode, alterare la normale 
escrezione urinaria di farmaci e/o mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per doping, ivi 
compresi: 
Bromantan; 
Vasopressina e derivati; 


3) Manipolazione del campione biologico per alterarne la sua integrità. 

Sia prima che dopo la raccolta del campione è proibito l'uso di procedure, metodi e composti che alterano o 
sono indirizzati ad alterare l’autenticità, l'integrità, la validità dei campioni nonchè il regolare responso 
analitico, ivi incluse: 

e l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di "urina”pulita", soluzione fisiologica, acqua 
distillata e di ogni qualsiasi altro liquido che possa ‘alterare sia la concentrazione che la 
composizione del campione stesso; 

e l'addizione al campione di sostanze ossidanti (come/Ipoclorito di Sodio. Perossido di Idrogeno) e di 
sostanze che comunque siano in grado di alterareila composizione quali/quantitativa del campione 
prelevato. 

e È altresì vietata l'alterazione della concentrazione del campione tramite aggiunta di qualsiasi 
solvente. 


È vietato il doping genetico o cellulare, chie viene definito come l'utilizzo di geni, elementi di tipo genetico e/o 
cellule che hanno la capacità di migliorare la performance atletica. 


fa di ® (0) a dA a Ba 


Sono proibiti procedure, metodi e composti capaci di esplicare effetti anabolizzanti, 0 di produzione e rilascio 
endogeno di ormoni,:ivi, Compresi gli omologhi e/o i derivati della serie delle "Ecdysteroides" e i peptidi di 
qualsiasi origine ingrado di svolgere le azioni di sopra indicate. 


07401732 


AUGUSTA IANNINI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore 
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